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ГЛАВА ПЕРВАЯ

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В БЫТИИ

Тексты Писания: Быт. 1:1-3, 26-27; 3:22; 6:3; 11:6-8; 18:1-2; 16:10; 21:17-18; 22:11-12; 31:11-13; 48:15-16

НЕОБХОДИМО УВИДЕТЬ ИСТИНУ О БОЖЕСТВЕННОЙ ТРОИЦЕ СОГЛАСНО ОТКРОВЕНИЮ ЧИСТОГО СЛОВА БОЖЬЕГО

Тема Божественной Троицы была предметом учений и споров на протяжении прошедших девятнадцати столетий со времён ранних отцов церкви. Разногласия по этому вопросу продолжают существовать до сегодняшнего дня. В молодости я исследовал все традиционные учения, но впоследствии я начал видеть некоторые моменты в отношении Божественной Троицы, которые находятся в прямом соответствии с откровением чистого Слова Божьего. Поскольку некоторые из этих моментов расходятся с традиционными учениями о Троице, моё служение, связанное с этими моментами, встретило противостояние. Некоторые люди осуждают нас за то, что мы учим вещам, которые, как мы увидели, ясно раскрыты в Библии, и даже говорят, что наши учения представляют собой ересь. Хотя мы опубликовали несколько брошюр с опровержением подобных обвинений, мы ещё не завершили подробного изучения Божественной Троицы в святом Слове. Наше бремя в этом изучении в основном положительное: оно состоит не в том, чтобы спорить, а в том, чтобы преподносить то, что показал нам Господь.

Нам нужно завершить подробное, исчерпывающее изучение Божественной Троицы во всей Библии. Лучший путь — это не спорить и не сражаться в отношении отдельных моментов, а вернуться к Библии и изучить этот вопрос. Нам нужно изучить каждый стих в Библии, в котором либо есть прямое указание на Божественную Троицу, либо она косвенно подразумевается. Поскольку такое изучение Слова предназначено для нашего надлежащего постижения, мы не будем приводить много иллюстраций. Вместо этого мы будем точно и кратко рассматривать то, что фактически говорится в Библии о Троице. Для такого изучения нам нужно сосредоточить всё своё существо, упражняя и разум, и дух. Выводы из такого подробного и исчерпывающего изучения должны стать стандартом для оценки всех прочих учений, включая учения отцов церкви, соборов и символов веры. Чтобы увидеть, где есть упущения, излишние добавления или заблуждения, мы должны исследовать эти учения не посредством человеческой мысли и не посредством нашего понимания и нашего взгляда, а посредством подробного и исчерпывающего изучения Библии.

Изучение символов веры, соборов и учений первых шести столетий церковной истории показывает, что многие из великих учителей встали на позиции троебожия. Троебожие — это неверное учение, утверждающее, что есть три Бога. Большинство ранних учений о Троице можно разделить на три основные категории: сознательное троебожие, подразумеваемое троебожие и подсознательное троебожие. Сознательное троебожие — это явное троебожие. В эту категорию входит великий учитель Ориген. Многие из его учений были хорошими, но он совершил большую ошибку, когда учил, что Христос ниже Бога Отца. В подобное заблуждение впадали многие другие. Почти все символы веры, начиная с Никейского, попадают в категорию подразумеваемого троебожия. В символах веры нет прямых утверждений, отражающих троебожие, но троебожие в них подразумевается. Третья категория — это подсознательное троебожие. Подсознательно или неосознанно во многих учениях выражается мысль о Боге как трёх личностях и, следовательно, о трёх Богах. Эти вопросы требуют тщательного рассмотрения, и рассмотреть их наиболее беспристрастно и точно можно путём подробного изучения Библии.

Я полагаю, что это изучение окажет большую помощь не только Господнему восстановлению, но и всем верующим. Господне восстановление — это восстановление истины. С помощью Мартина Лютера Господь восстановил истину об оправдании верой. Ключевая истина о Божественной Троице была предметом споров на протяжении девятнадцати столетий. Если мы затратим время и силы с духом молитвы на проведение подробного и исчерпывающего изучения Божественной Троицы, раскрытой в святом Слове, это будет полностью оправданно. Мы намеренно используем словосочетание «раскрытая в святом Слове» в полемическом духе, подразумевая тем самым, что нас интересует только то, что сказано в Библии, и мы признаём, что сказанное в Библии может расходиться с традиционными учениями. Тем не менее наш дух настроен не на сражение, а на преподнесение истины с целью сделать святым «прививку» против неверных учений.

БОГ ТРИЕДИН НЕ РАДИ УЧЕНИЯ, А ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МЫ ПРИЧАЩАЛИСЬ ЕГО, ПЕРЕЖИВАЛИ ЕГО И НАСЛАЖДАЛИСЬ ИМ

В Библии содержится много развёрнутых учений, как, например, учение апостола Павла об оправдании в главах с 3-й по 5-ю Послания к римлянам. Однако в Писаниях не содержится прямого учения или доктрины о Божественной Троице. Вместо этого во всех Писаниях есть лишь указания на Троицу во многих изложениях божественных и духовных фактов. Например, указание на Троицу есть в Быт. 1:1, где говорится: «В начале Бог сотворил небеса и землю». Хотя в этом стихе не содержится учения или доктрины о Троице, мы увидим, что повествование о Божьем творении, безусловно, указывает на то, что Бог триедин.

На протяжении прошедших девятнадцати столетий многие великие исследователи рассматривали Троицу главным образом как учение, позволяющее узнать о личности Бога, Его Божестве. Однако тот факт, что в Библии не содержится доктрин о Троице, решительно указывает на то, что Троица существует не ради учения, а для того, чтобы Бог внедрял Себя в нас, благодаря чему мы могли бы причащаться Его, переживать Его и наслаждаться Им. Это полностью подтверждается сказанным в Мф. 28:19 и 2 Кор. 13:14. Это лучшие стихи о Троице в Библии.

В Мф. 28:19 Господь повелел Своим ученикам: «Итак, идите и сделайте учениками все народы, крестя их в имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Хотя здесь нет учения или доктрины о Троице, здесь есть духовный факт: те, кто благовествует, должны крестить тех, кто поверил, в имя Триединого Бога — Отца, Сына и Святого Духа. Мы крестимся в Триединого Бога, чтобы иметь часть в Нём и наслаждаться Им. В книге «Изучение слов Нового Завета» М. Винсент пишет: «Крещение в имя Святой Троицы подразумевает духовный и мистический союз с Ней». Это показывает, что Троица существует не ради учения.

Во 2 Кор. 13:14 говорится: «Благодать Господа Иисуса Христа, и любовь Бога, и общение Святого Духа да будут со всеми вами». В этом стихе говорится о Троице — об Иисусе Христе-Сыне, Боге Отце и Святом Духе, — но здесь не преподносится доктрина о Троице. Напротив, то, каким образом здесь упоминается Триединый Бог, показывает, что нам нужно наслаждаться Триединым Богом как любовью, благодатью и общением. Любовь как источник соответствует Богу Отцу. Благодать как выражение и русло соответствует Богу Сыну. Благодать и любовь передаются в нас через достижение, общение, Бога Духа. Таково наслаждение Триединым Богом как любовью, благодатью и общением. Отсюда видно, что Триединый Бог предназначен для нашего наслаждения.

Каждый раз, когда в Библии прямо или косвенно упоминается Троица, присутствует указание на Троицу или подразумевается Троица, это предназначено не для учения, а для нашего участия в Триедином Боге. Бог триедин не ради учения, а для раздаяния Себя в нас с той целью, чтобы мы наслаждались Им. Это должно глубоко отложиться в нас. Всякий раз, когда мы изучаем какой-нибудь стих в Библии о Троице, мы не должны довольствоваться поиском доктринального учения, а должны осознавать, что этот стих предназначен для того, чтобы мы знали, как иметь часть в Триедином Боге, наслаждаться Им и переживать Его.

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В БЫТИИ

«В начале Бог сотворил небеса и землю»

В Бытии есть по крайней мере двенадцать случаев, где присутствует указание на Троицу или подразумевается Троица. Первый случай — это стих Быт. 1:1, в котором говорится: «В начале Бог сотворил небеса и землю». Подлежащее «Бог» в этом стихе (по-еврейски «Элохи́м») имеет форму множественного числа, а сказуемое «сотворил» — форму единственного числа. Таким образом, слово «Элохим» сочетает в себе значение единственного числа и форму множественного числа, что подразумевает Троицу. Подлежащее «Бог» во множественном числе подразумевает троих Божества, а сказуемое «сотворил» в единственном числе подразумевает единого Бога. Трое Божества работали как один, осуществляя творение.

Бог сотворил небеса и землю в Своём триединстве, потому что Он сотворил небеса и землю для человека (ст. 26-27). В Зах. 12:1 говорится: «Так возвещает Иегова, распростирающий небеса, и кладущий основания земли, и образующий дух человека внутри него». В этом стихе раскрывается, что намерение и цель Бога при сотворении небес и земли состояли в том, чтобы получить человека с духом, в результате чего человек обладал бы Им и наслаждался Им, а Бог внедрял бы Себя в человека для исполнения Своего вечного плана. Первое указание на Троицу в Библии, раскрытое в сотворении Богом небес и земли, — это указание на Троицу для существования человека с той целью, чтобы Бог раздавал Себя в человека для наслаждения человека и для выражения Бога.


«Дух Божий трепетал над поверхностью вод. И Бог сказал: Пусть будет свет. — И появился свет»

В Быт. 1:2-3 говорится: «Дух Божий трепетал над поверхностью вод. И Бог сказал: Пусть будет свет. — И появился свет». Сначала мы можем не увидеть, что в этих стихах также подразумевается Троица. Однако мы должны задуматься о том, почему подлежащим в стихе 2 является словосочетание «Дух Божий», а не просто слово «Бог», как в стихах 1 и 3. После того как в стихе 1 было сказано «Бог сотворил», в стихе 2 говорится: «Дух Божий трепетал». Это подразумевает Троицу. Бог не такой простой, как думают некоторые; Он триедин. В некотором смысле слово «триединый» — это сложное, загадочное слово.

В стихе 1 описывается Божье первоначальное творение, а в стихах 2Б и 3 описывается Его воссоздание и дальнейшее творение после суда и растления, которые подразумеваются в стихе 2А. Бог осуществлял Своё воссоздание и дальнейшее творение посредством Своего Духа и Своего говорения — Своего слова. В Ин. 1:1-3 говорится: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… Всё через Него возникло». Всё возникло, было сотворено, через Слово. В Евр. 11:3 говорится: «Вселенная устроена словом Божьим». Вселенная была устроена, то есть сотворена, словом Божьим. В Пс. 33:9 говорится: «Он сказал — и появилось». Это означает, что Божье говорение творило. В Быт. 1:1 творил Бог, но в стихах 2 и 3 творили Дух Божий и Божье слово. Здесь подразумевается Божественная Троица — Бог, Его Дух и Его слово. В Отк. 19:13 говорится, что Христос назван Словом Божьим.

То, что Божественную Троицу подразумевают Бог, Его Дух и Его слово, показывает, что трое Троицы различимы, но неразделимы. Божий Дух — это Божье дыхание (Иов. 33:4), а Божье слово выдохнуто Богом (2 Тим. 3:16), то есть посредством Божьего дыхания — Духа. В Иов. 33:4 говорится: «Дух Божий создал меня, и дыхание Всемогущего оживило меня». В этом стихе мы видим, что Дух Божий — это дыхание Всемогущего. Во 2 Тим. 3:16 говорится: «Всё Писание богодухновенно». Бог, Его Дух и Его слово различимы, но они неразделимо связаны друг с другом. Человек, его дыхание и его говорение — это три различимые вещи, но их невозможно отделить друг от друга. Невозможно говорить, не дыша. Следовательно, говорение — это своего рода дыхание. Таким образом, то, что в Быт. 1:1-3 Троицу подразумевают Бог, Его Дух и Его слово, устанавливает основополагающий принцип в отношении Троицы: трое различимы, но неразделимы.

«И сказал Бог: Сделаем человека по Нашему образу, согласно Нашему подобию… И сотворил Бог человека по Своему образу; по образу Бога Он сотворил его; мужчиной и женщиной Он сотворил их»

Аспект единственности, но при этом множественности Бога показан также в Быт. 1:26-27, где говорится: «И сказал Бог: Сделаем человека по Нашему образу, согласно Нашему подобию… И сотворил Бог человека по Своему образу; по образу Бога Он сотворил его; мужчиной и женщиной Он сотворил их». Элохим сказал о Себе в стихе 26, используя слова «сделаем» и «Нашему», но Моисей сказал об Элохиме в стихе 27, используя слова «Своему» (то есть «Его») и «Он». Слова «сделаем» и «Нашему» имеют форму множественного числа, но слова «Его» и «Он» имеют форму единственного числа. Это опять раскрывает, что Бог сочетает в Себе единственность и множественность, что Он триедин. Кроме того, здесь ясно видно указание на Троицу непосредственно для сотворения человека по Божьему образу с той целью, чтобы человек выражал Бога благодаря внедрению Бога в человека. Эти моменты убедительно подтверждают, что Троица предназначена для того, чтобы Бог раздавал Себя в нас для нашего наслаждения и переживания, в результате чего мы могли бы выражать Его.

«И сказал Иегова Бог: Вот, человек стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы он не протянул своей руки, и не взял также от дерева жизни, и не съел, и не стал жить вечно!»

В Быт. 3:22 говорится: «И сказал Иегова Бог: Вот, человек стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы он не протянул своей руки, и не взял также от дерева жизни, и не съел, и не стал жить вечно!» В этом стихе Элохим опять сказал о Себе, используя местоимение множественного числа «Нас». Здесь Троица подразумевается в связи с тем, что человек должен есть от дерева жизни, то есть принимать в себя Бога как свою жизнь. Это ещё раз доказывает, что Троица предназначена для того, чтобы человек наслаждался Богом.

«Иегова сказал: Не будет Мой Дух вечно бороться с человеком»

В Быт. 6:3 говорится: «Иегова сказал: Не будет Мой Дух вечно бороться с человеком». Во времена Ноя, из-за того что человечество стало прогнившей, растлённой плотью, у Бога не было возможности продолжать отношения с человеком. В хорошем смысле слова Бог отказался от борьбы с человеком. Однако Иегова не сказал: «Я не буду бороться с человеком»; Он сказал: «Не будет Мой Дух бороться с человеком». Здесь не просто Иегова, а Дух Иеговы не хочет бороться с человеком. Это указание на то, как Божественная Троица работает над падшим человеком. Мы снова видим, что Троица связана с работой Бога над человеком с той целью, чтобы человек наслаждался Им.

«И сказал Иегова... Давайте сойдём и смешаем там их язык, чтобы они не понимали речи друг друга. — И рассеял их Иегова оттуда по поверхности всей земли»

В Быт. 11:6-8 говорится: «И сказал Иегова... Давайте сойдём и смешаем там их язык, чтобы они не понимали речи друг друга. — И рассеял их Иегова оттуда по поверхности всей земли». Когда Бог в этом отрывке говорил с Собой, используя слово «давайте», это было связано с намерением смешать и рассеять человечество, чтобы человеку не удалось помешать Богу в исполнении Его замысла в отношении человека. Это тоже связано с тем, что человек причащается Бога. Хотя этот случай относится к отрицательной стороне, здесь всё равно подразумевается, что Троица предназначена для раздаяния Бога в человека с той целью, чтобы человек наслаждался Им.

 «И явился ему [Аврааму] Иегова у дубов Мамре… И он поднял свои глаза и посмотрел, и вот, три человека стоят напротив него»

В Быт. 18:1-2 говорится: «И явился ему [Аврааму] Иегова у дубов Мамре… И он поднял свои глаза и посмотрел, и вот, три человека стоят напротив него». В стихах 13, 14 и 22 ясно раскрывается, что одним из этих трёх человек был Иегова, а другими двумя были ангелы (ст. 22; 19:1). Иегова явился Аврааму до Своего воплощения (Ин. 1:14) как настоящий человек. Авраам приготовил воды, чтобы Он омыл ноги, и подал Ему еду, которую Он съел. Мы можем спросить, когда Сын Божий стал человеком: две тысячи лет назад или четыре тысячи лет назад, когда жил Авраам. Для нас существует элемент времени, но для Бога нет элемента времени. Например, Господь Иисус был распят примерно две тысячи лет назад, но в Отк. 13:8 говорится, что Агнец «был заклан от основания мира». В глазах Бога Христос был распят, когда возник мир. Именно так Бог ведёт учёт событий.

Иегова явился Аврааму как человек в связи с линией предков Христа для исполнения Божьего замысла — искупить человека и внедрить Себя в человека (Быт. 19:36-37; Руф. 1:4; 4:13, 21-22; Мф. 1:5-16). Господь явился Аврааму в 18-й главе Бытия непосредственно для того, чтобы спасти Лота, выведя его из Содома (гл. 18—19). После своего спасения Лот ненадлежащим путём произвёл на свет двух сыновей. Одним из сыновей Лота был Моав, а в числе потомков Моава была Руфь. Руфь вышла замуж за Вооза, который стал прадедом Давида, а Давид стал праотцем Христа. Таким образом, Христос произошёл частично от родословия Лота. Всё Бытие представляет собой родословие Христа. Первые несколько стихов в 1-й главе Евангелия от Матфея — это фрагмент Бытия. Бытие было написано как полное повествование о порождении Христа. Таким образом, когда в 18-й главе Бытия Господь пришёл спасти Лота, Он тем самым заботился об одном из Его предков. Здесь мы видим Троицу в связи с порождением Христа с целью принести Бога в человечество.

 «И сказал ей [Агари] Ангел Иеговы: Я весьма умножу твоё семя»

В Быт. 16:10 говорится: «И сказал ей [Агари] Ангел Иеговы: Я весьма умножу твоё семя». В стихах 7 и 9 тоже упоминается Ангел Иеговы, а в стихах 11 и 13 показано, что Ангел Иеговы оказался Самим Иеговой.


 «Ангел Божий [Элохима] воззвал к Агари с неба и сказал ей... Бог услышал голос мальчика там, где он находится. Встань, подними мальчика… ибо Я сделаю из него великое племя»

В Быт. 21:17-18 говорится: «Ангел Божий [Элохима] воззвал к Агари с неба и сказал ей... Бог услышал голос мальчика там, где он находится. Встань, подними мальчика… ибо Я сделаю из него великое племя». Ангел Божий, то есть Ангел Иеговы, оказался Богом, Элохимом. Это подразумевает Троицу.

 «Ангел Иеговы воззвал к нему с небес и сказал: Авраам… Теперь Я знаю, что ты боишься Бога [Элохима], раз ты не пожалел твоего сына, твоего единственного, для Меня»

В Быт. 22:11-12 говорится: «Ангел Иеговы воззвал к нему с небес и сказал: Авраам… Теперь Я знаю, что ты боишься Бога [Элохима], раз ты не пожалел твоего сына, твоего единственного, для Меня». Слово «Меня» в конце этих стихов указывает на Бога, которому был принесён в жертву Исаак (ст. 1-2). То, что Бог называет Себя не только Иеговой и Богом, но и Ангелом Иеговы и Ангелом Божьим [Элохима], подразумевает Троицу. Троица была нужна для работы Бога над человеком с той целью, чтобы человек имел часть в Нём.

«Ангел Божий [Элохима] сказал мне во сне: „Иаков!.. Я Бог [Эль] Вефиля“»

В Быт. 31:11-13 говорится: «Ангел Божий [Элохима] сказал мне во сне: „Иаков!.. Я Бог [Эль] Вефиля“». Ангел Божий оказался «Элем» («Эль» — ещё одна форма имени «Элохим»). То, что в этом стихе говорит Ангел Божий, а не просто Бог, подразумевает, что Бог в Своих отношениях с человеком выступает как Троица. Нам нужно научиться понимать Троицу согласно откровению Библии. Работа Бога над нами с той целью, чтобы мы причащались Его, совершается посредством Троицы. Триединство Бога предназначено для Его домостроительства — для раздаяния Его в человека.

«Он [Израиль] благословил Иосифа и сказал: Бог [Элохим], перед которым ходили мои отцы Авраам и Исаак, Бог [Элохим], пасущий меня с тех пор, как я существую, до этого дня, Ангел, искупающий меня от всякого зла, да благословит этих мальчиков»

В Быт. 48:15-16 говорится: «Он [Израиль] благословил Иосифа и сказал: Бог [Элохим], перед которым ходили мои отцы Авраам и Исаак, Бог [Элохим], пасущий меня с тех пор, как я существую, до этого дня, Ангел, искупающий меня от всякого зла, да благословит этих мальчиков». Слово «Ангел» в стихе 16 выступает в роли приложения к слову «Бог» в стихе 15. Таким образом, Ангел — это Сам Элохим, Триединый Бог трёх поколений: Авраама, Исаака и Иакова. Здесь подразумевается Троица, потому что в этом отрывке идёт речь о том, что Бог пас Иакова с целью сохранить род Израиля для произведения Христа и внедрения Бога в человека, чтобы человек имел часть в Боге и наслаждался Им. Троица всегда упоминается в связи с Божьим домостроительством. То, что Бог триедин, предназначено для Его домостроительства. Триединство Бога связано не с Его сущностью, а с Его домостроительством.

В главах Бытия с 16-й по 48-ю содержится указание на Божественную Троицу в связи с родословием Христа

В Быт. 16:10; 21:17-18; 22:11-12; 31:11-13 и 48:15-16 содержится указание на Божественную Троицу в прямой или косвенной связи с родословием Христа (Мф. 1:1-2). Агарь и её сын Измаил были косвенно связаны с родословием Христа. Авраам и Иаков были непосредственно связаны с родословием Христа, который пришёл искупить человека, чтобы Бог мог внедрить Себя в человека. Всё это предназначено для Божьего домостроительства.

Изучая Троицу в Бытии, мы можем прийти к выводу, что триединство Бога предназначено для Его домостроительства, которое состоит в том, что Бог раздаёт Себя в человека, чтобы человек наслаждался Им и стал Его выражением. В дополнение к этому, согласно откровению в Бытии, есть два ключевых момента в отношении Троицы. Во-первых, трое Троицы различимы, но неразделимы. Во-вторых, в Своей сущности Бог един, но в Своём домостроительстве, Своём раздаянии, Бог — это трое. Бог сущностно един и домостроительно троичен.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ИСХОДЕ (1)

Тексты Писания: Исх. 3:2, 4, 6-7, 14-15

В Быт. 48:15-16 Иаков сказал: «Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до этого дня, Ангел, искупающий меня от всякого зла, да благословит этих мальчиков». Откровение о Троице в Бытии заканчивается Ангелом Божьим [Элохима] и Ангелом Иеговы (16:10; 21:17-18; 22:11-12; 31:11-13; 48:15-16). В Исходе подчёркиваются два момента в отношении Троицы: Ангел Божий, или Ангел Иеговы, и Дух Божий. Ангел — это тот, кто послан Богом. Дух Божий — это Тот, кто приходит от Бога, чтобы достигнуть человека и, в более глубоком смысле, войти в человека. Тот, кто послан к нам, может прийти к нам, но не войти в нас, но Дух приходит от Бога, чтобы достигнуть нас не только объективно, но и субъективно, войдя в нас. В Исходе Бог — это Ангел Божий, который послан быть с человеком, и Дух Божий, который приходит, чтобы субъективно достигнуть человека. В Новом Завете Тем, кто был послан к нам Богом, был Иисус Христос, второй в Троице. В Евангелии от Иоанна Господь часто говорил, что Он был послан Отцом (например в 5:36; 6:57; 8:16; 12:49; 14:24). Затем этот Посланный сказал, что Он будет просить Отца послать другого Утешителя — Духа (ст. 16, 26; 15:26). Эти двое, Христос и Дух, в Новом Завете являются исполнением Ангела и Духа в Исходе. Христос, второй в Троице, пришёл как Посланный, чтобы быть с нами, а Дух, третий в Троице, пришёл, чтобы достигнуть нас и даже войти в нас. Нам нужно войти в это более глубокое откровение о Троице.

В Исх. 3:2 говорится: «И явился ему [Моисею] Ангел Иеговы». Далее, в стихе 4, говорится: «И Иегова увидел, что он свернул, чтобы посмотреть, и воззвал к нему Бог». В стихе 6 говорится: «Он сказал: Я Бог твоего отца, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Слова «Он» и «Я» в стихе 6 указывают на Ангела Иеговы в стихе 2. Ангел Иеговы — это Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Такое троекратное упоминание Бога указывает на Троицу. В стихе 7 говорится: «И сказал Иегова: Поистине Я увидел притеснение Моего народа». Здесь мы видим, что Ангел Иеговы — это Сам Иегова. В стихах 14-15 говорится: «Бог сказал Моисею: Я ЕСТЬ ТОТ, КТО Я ЕСТЬ. — И Он сказал: Так скажи детям Израиля: Я ЕСТЬ послал меня к вам… Иегова, Бог ваших отцов, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова… Это — Моё имя навеки, и это — напоминание обо Мне из поколения в поколение». Ангел Иеговы — это Иегова, Бог, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, а также Я ЕСТЬ ТОТ, КТО Я ЕСТЬ, великий «Я есть».

ДВА ОСНОВНЫХ БОЖЕСТВЕННЫХ ТИТУЛА НА ЕВРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

«Элохим»

В Ветхом Завете есть два основных божественных титула на еврейском языке — первом языке, использованном для передачи откровения Божьих Писаний. Первый титул «Элохим» указывает на Бога. В Толковой Библии Скоуфилда Скоуфилд утверждает, что слово «Элохим» («Бог») «образовано от слова „эль“, которое означает „сила“ или „сильный“, и слова „ала́“, которое означает „клясться“, „связывать себя клятвой“ и, следовательно, подразумевает верность». Таким образом, слово «Элохим» обозначает качества Бога — Его крепость, силу и могущество с Его верностью. Другими словами, Элохим — это Могущественный и Верный.

Иегова

Второй основной божественный титул на еврейском языке — это «Иегова». Согласно Скоуфилду, «Иегова» «буквально означает (как в Исх. 3:14) „Тот, кто есть Тот, кто Он есть“ и, следовательно, „вечный Я есть“. Но слово „хава́“, от которого образовано слово „Иегова“, или „Яхве“, также означает „становиться“». Следовательно, слово «Иегова» обозначает существование Бога. Он Самосущий и Вечносущий, великий «Я есть», великий «Быть», чтобы быть всем, что нам нужно. Он есть всё то, в чём мы нуждаемся.

Иисус, Иегова наш Спаситель, в Новом Завете — это великий «Я есть». Имя «Иисус», которое происходит из греческого языка, на еврейском языке означает «Иегова Спаситель» или «Спасение Иеговы». В Ин. 8:24 Господь сказал иудеям: «Если не поверите, что Я есть, то умрёте в своих грехах». Сказав: «Поверите, что Я есть», Господь имел в виду: «Поверите, что Я Иегова, ваш Бог». В стихе 28 говорится: «Итак, Иисус сказал им: Когда поднимете Сына Человеческого, тогда узнаете, что Я есть». Затем в стихе 58 Господь сказал: «Прежде чем появился Авраам, Я есть». Согласно правилам грамматики Господь вроде бы должен был сказать: «Прежде чем появился Авраам, Я был». Но Господь Иисус — это Иегова, «Я есть».

Божественный титул «Иегова» используется в связи с человеком

Божественный титул «Иегова» используется в связи с сотворением человека (Быт. 2:7) и спасением человека (3:21).

Семь составных имён Иеговы раскрывают, что Он удовлетворяет все нужды Своего народа

Семь составных имён Иеговы раскрывают, что Он удовлетворяет все нужды Своего народа. Имя «Иегова-Ире» означает «Иегова предусмотрит» (22:13-14). Это показывает, что Иегова — это Тот, кто предусмотрительно обеспечивает нас. Имя «Иегова-Рофеха» означает «Иегова, твой Целитель» (Исх. 15:26). Имя «Иегова-Нисси» означает «Иегова — моё знамя» (17:8-15). Знамя — это знак торжества, победы. Поскольку Иегова — это Воин, ведущий сражение за нас и торжествующий над всеми нашими врагами, Он наше торжество, наша победа. Имя «Иегова-Шалом» означает «Иегова — мир» или «Иегова мира» (Суд. 6:24). Имя «Иегова-Рои» означает «Иегова — мой Пастырь» (Пс. 23). Иегова пасёт нас и заботится о нас. Имя «Иегова-Цидкену» означает «Иегова наша праведность» (Иер. 23:6). Имя «Иегова-Шамма» означает «Иегова там» (Иез. 48:35). Это означает, что Иегова присутствует, чтобы мы наслаждались Им. Таким образом, Иегова предусмотрительно обеспечивает, исцеляет, а также торжествует над врагами и пасёт нас; Он наш мир и наша праведность, и мы наслаждаемся Им.

АНГЕЛ ИЕГОВЫ — ЭТО САМ ИЕГОВА, А ИЕГОВА — ЭТО БОГ, БОГ АВРААМА, БОГ ИСААКА И БОГ ИАКОВА

Ангел Иеговы (Исх. 3:2) — это Сам Иегова (ст. 4), а Иегова — это Бог, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова (ст. 4, 6). То, что Ангел Иеговы — это Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, подразумевает, что Он троичен — Он Триединый Бог. Титул «Бог Авраама» указывает на Отца, титул «Бог Исаака» — на Сына, а титул «Бог Иакова» — на Духа.

Господь дал мне бремя и благодать раскрыть множество «алмазов» в «шахте» Писаний, которые показывают, что Христос действительно является всеобъемлющим. Как Посланный Богом, Иисус — это Ангел Иеговы, то есть Иегова и Бог. Кроме того, то, что Ангел Иеговы — это Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, указывает на то, что Иисус — это Триединый Бог, то есть Отец, Сын и Дух. Иисус Христос, воплотившийся Бог, пришёл не только к новозаветным святым; Он также приходил к Аврааму в Ветхом Завете. В 18-й главе Бытия Он пришёл к Аврааму в виде человека с физическим человеческим телом. Авраам омыл Его ноги и накормил Его едой, которую Он съел.

В Быт. 48:15-16 Иаков сказал в конце своей жизни: «Бог, перед которым ходили мои отцы Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до этого дня, Ангел, искупающий меня от всякого зла, да благословит этих мальчиков». Бог, перед которым ходили Авраам и Исаак, и Бог, пасший Иакова с тех пор, как он существовал, был Ангелом, искупавшим его от всякого зла. В следующей книге, Исходе, раскрывается, что этот Ангел — Иегова, Бог и Триединый Бог. Эта драгоценная Личность есть всё: Он Тот, кто предусмотрительно обеспечивает нас, Он наш Целитель, наше торжество, наш мир, наш Пастырь, наша праведность и наше наслаждение. Это ветхозаветное откровение о всеобъятности Господа вроде бы должно находиться в Новом Завете. Однако в Ветхом Завете есть много богатства, которое нельзя найти в Новом Завете.

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА ПРИХОДИТ КАК ПОСЛАННЫЙ, ЧТОБЫ СПАСТИ БОЖИЙ НАРОД, ВВЕДЯ ЕГО В НАСЛАЖДЕНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ТРОИЦЕЙ

То, что Ангел Иеговы — это Иегова и Бог, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, подразумевает Божественную Троицу для спасения Божьего народа и введения его в наслаждение Божественной Троицей. Этот момент основывается на сказанном в 3-й главе Исхода, в которой Ангел Иеговы сказал Моисею: «Я сошёл избавить его из руки египтян и вывести его из этой земли в землю добрую и просторную, в землю, текущую молоком и мёдом» (ст. 8).


Божественная Троица пришла как Посланный (Ангел), чтобы спасти Божий народ, введя его в наслаждение Божественной Троицей, — спасти его от его падшего состояния, от его рабства в Египте (ст. 8-10), чтобы он служил Триединому Богу (ст. 12), чтобы он был Божьим первородным сыном (4:22-23), что подразумевает вкладывание божественной жизни в Божьих искупленных людей, и чтобы он совершил праздник Триединому Богу (5:1), что подразумевает наслаждение Божьих искупленных людей вместе с Триединым Богом. Божий искупленный народ наслаждался Триединым Богом вместе с Триединым Богом. Совершать праздник Триединому Богу — значит наслаждаться Триединым Богом как нашим праздником, и мы наслаждаемся этим праздником вместе с Ним. Это ещё раз показывает, что Троица предназначена для того, чтобы Бог раздавал Себя в Своих искупленных людей для их наслаждения. Глубинная мысль в Библии состоит в том, что Божественная Троица предназначена не для доктрины и учений, а для раздаяния Бога в нас для нашего наслаждения. Божественная Троица предназначена для раздаяния Бога и для нашего наслаждения.

ТИТУЛ «ИЕГОВА» УКАЗЫВАЕТ НА ПЕРВОГО И ВТОРОГО В ТРОИЦЕ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРЫВКАХ ПИСАНИЯ, ЧТО ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ТРОЕ ТРОИЦЫ ЕДИНЫ

Титул «Иегова» указывает на первого и второго в Троице в различных отрывках Писания, что доказывает, что трое Троицы едины. В Ветхом Завете словосочетание «Ангел Иеговы» (это был Сам Иегова, и исполнением этого стал Иисус в Новом Завете) указывает на второго в Троице. Однако в Отк. 1:4-5 выражение «Тот, кто есть, и кто был, и кто должен прийти», обозначающее Иегову как вечносущего «Я есть», указывает на первого в Троице. Это также показывает, что систематизировать Троицу невозможно.

В Ветхом Завете мы увидели, что Ангел Иеговы — это Сам Иегова и что Иегова — это Элохим [Бог], троичный Бог Авраама, Исаака и Иакова. Авраам был отцом, Исаак был сыном, а непослушный Иаков подвергался преобразованию Духа. Следовательно, троичный Бог Авраама, Исаака и Иакова — это Триединый Бог. Ангел, Иегова, Бог и Триединый Бог — всё это одна личность.

Триединый Бог включает в Себя Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа. Некоторые считают еретическим утверждение о том, что Христос — это Отец, Сын и Дух. Однако в 3-й главе Исхода Ангел Иеговы сказал Моисею: «Я Бог твоего отца, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова... Я ЕСТЬ ТОТ, КТО Я ЕСТЬ» (ст. 6, 14). Кроме того, исполнением Ангела Иеговы как Посланного Богом является Иисус в Новом Завете. Следовательно, Иисус Христос — это Элохим с божественными качествами, полный силы и верности, и Он также Иегова — Самосущий и Вечносущий, великий «Я есть», великий «Быть». Христос как «Я есть» есть всё: Он Ангел Иеговы, Элохим, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух, Тот, кто предусмотрительно обеспечивает нас, наш Целитель, Воин, торжествующий над всеми нашими врагами, наш мир, наш Пастырь, наша праведность и Тот, кто присутствует для нашего наслаждения. Таким образом, в Библии раскрывается, что Христос действительно является всеобъемлющим.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ИСХОДЕ (2)

Тексты Писания: Исх. 14:19-20, 24-25; 17:6; 23:20-23, 25; 25:31-37; 30:23-25; 31:3; 32:34; 33:2-3; 35:31; 40:34

Молитва: Господь, мы любим Тебя и любим Твоё слово. Как мы благодарим Тебя за Твоё говорение! Господь, мы полагаемся на Тебя, на Твою благодать, на Твоё помазание и на каждое слово, которое Ты хочешь сказать нам. Господь, покрой нас. Мы воздаём Тебе хвалу за Твою очищающую кровь, которая позволяет нам наслаждаться Твоим богатым помазанием.

В Исходе есть два основных момента, относящиеся к Божественной Троице: Ангел Божий и Дух Божий. Эти два момента перекликаются с новозаветным откровением о Троице. Господь Иисус — это новозаветное исполнение Ангела Иеговы как Посланного Богом, и Дух тоже является одним из важных элементов в Новом Завете.

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПРООБРАЗЫ РАСКРЫВАЮТ ТРОИЦУ В ПОДРОБНОСТЯХ

Мысль о Божественной Троице в Ветхом Завете в точности такая же, как мысль в Новом Завете. Однако откровение о Троице в Новом Завете является более ясным, а в Ветхом Завете — более подробным. Новозаветное откровение является ясным, потому что в таких стихах, как Мф. 28:19, открыто упоминаются трое в Троице — Отец, Сын и Святой Дух. Божественная Троица ясно раскрывается также во 2 Кор. 13:14, где говорится: «Благодать Господа Иисуса Христа, и любовь Бога, и общение Святого Духа да будут со всеми вами». В Отк. 1:4-5 сказано: «Благодать вам и мир от Того, кто есть, и кто был, и кто должен прийти, и от семи Духов, которые перед Его престолом, и от Иисуса Христа, верного Свидетеля, Первородного из мёртвых и Правителя земных царей». В этих стихах в 1-й главе Откровения говорится об Отце, Сыне и Духе, что указывает на Божественную Троицу. Божественная Троица раскрывается подобным образом в нескольких других новозаветных отрывках.

Хотя откровение о Троице в Ветхом Завете не такое ясное, как в Новом Завете, Ветхий Завет передаёт больше подробностей в отношении Троицы. Когда дети Израиля испытывали жажду в пустыне, Бог велел Моисею ударить в скалу у Хорива, и из рассечённой скалы вышла вода (Исх. 17:6). В 1 Кор. 10:4 Павел говорит, что эта скала — прообраз Христа, второго в Троице, который был «рассечён» Богом, излив живую воду (ср. Ин. 19:34). В Ин. 7:37-38 Господь Иисус воскликнул: «Если кто-нибудь жаждет, пусть приходит ко Мне и пьёт. Кто верит в Меня, у того, как говорит Писание, из самой глубины его потекут реки живой воды». В стихе 39 содержится указание на то, что живая вода — это Дух. Таким образом, Новый Завет позволяет нам увидеть, что ветхозаветный прообраз рассечённой скалы, излившей живую воду, изображает Триединого Бога, который изливается, чтобы раздать Себя в Своих жаждущих людей. Такие подробности в отношении Троицы раскрываются именно в Ветхом Завете.

Ещё один ветхозаветный прообраз — это светильник. Светильник в Исх. 25:31-37 является прообразом Христа как воплощения и выражения Триединого Бога (Мф. 4:16; Ин. 1:4-9). Согласно сказанному в Зах. 4:10, семь лампад светильника обозначают семь глаз Иеговы. В Откровении сказано, что семь лампад — это семь Духов Божьих (4:5), которые являются семью глазами Агнца (5:6). С помощью этих стихов мы можем увидеть, что светильник — это Христос, сияющий Духом в качестве лампад. Природа, или субстанция, светильника — это золото, которое обозначает Бога Отца в Его божественной природе. Таким образом, светильник показывает Отца как субстанцию, природу; Сына как воплощение, вид; и Духа как сияние, выражение.

Составная масть в Исх. 30:23-25, обозначающая всеобъемлющего Духа в Новом Завете, — это ещё один прообраз, полный подробностей, который можно найти только в ветхозаветной картине. Нам нужно много времени, много молитв и глубокое чувство восхищения, чтобы усвоить подробности Божественной Троицы, раскрытой в Ветхом Завете. Откровение о Троице в Новом Завете является ясным, но в Ветхом Завете оно более подробное. Поэтому нам нужно изучать сказанное о Троице во всей Библии.

Нам нужно надлежащее сердце для того, чтобы тщательно изучить Троицу в Библии. В моём сердце с юности было стремление к этому. Когда я слышал, что люди говорят о Троице, я оставлял все свои дела и шёл слушать. Когда я узнавал, что есть книга о Триедином Боге, я покупал и читал её.

Божественная Троица является структурой всей Библии. Хотя в большом здании не видна сталь, основной структурой этого здания является стальной каркас. Без этого стального каркаса остальная часть здания не имеет смысла. Подобно этому «каркасом» всего божественного откровения является Божественная Троица.

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ПРООБРАЗЕ ОБЛАЧНОГО СТОЛБА

В Исх. 14:19-20 говорится: «Ангел Божий, шедший перед станом Израиля, двинулся и пошёл позади них, и облачный столб двинулся с места перед ними и встал позади них. И он вошёл между станом египтян и станом Израиля. И было облако с тьмой, но оно светило им ночью. Поэтому один к другому не приближался всю ночь». В стихах 24-25 говорится: «В утреннюю стражу Иегова посмотрел на стан египтян из огненного и облачного столба и привёл стан египтян в замешательство… И египтяне сказали: Бежим от Израиля, ибо Иегова сражается за них против египтян». В этих стихах мы видим три ключевых момента в отношении Троицы: Ангела Божьего, облачный столб и Иегову.

Облачный столб обозначает Триединого Бога, который воплощён в Христе и становится действительным как Дух

Понять, что представлял собой облачный столб, нелегко. Днём он выглядел как облако, а ночью он выглядел как огонь (13:21). В обычных условиях облака и огонь не могут присутствовать одновременно. Когда я начинал изучать Слово в ранние годы своей христианской жизни, я обнаружил, что многие подобные вопросы недостаточно полно рассматриваются в христианской литературе. По этой причине я не довольствуюсь поверхностными традиционными учениями, широко распространёнными среди сегодняшних христиан. Нам нужно тщательно изучить божественное Слово.

В 1 Кор. 10:2 Павел говорит: «Все были крещены к Моисею в облаке и в море». Новозаветные верующие крестятся в смерть Христа и в Духа (Рим. 6:4; 1 Кор. 12:13). Следовательно, в системе прообразов Красное море является предызображением смерти Христа, а облако обозначает Духа. В Новом Завете также говорится, что верующие крестятся в имя Отца, и Сына, и Святого Духа (Мф. 28:19) и в имя Господа Иисуса (Деян. 8:16), то есть крестятся в Самого Христа (Рим. 6:3; Гал. 3:27). Таким образом мы крестимся в четыре вещи: в смерть Христа, в Духа, в Триединого Бога и в Самого Христа. Однако в прообразе крещения есть только две вещи: море и облако. Мы уже увидели, что море — это прообраз смерти Христа, а облако — прообраз Духа. Поэтому у нас может возникнуть вопрос: что является прообразом Христа и прообразом Триединого Бога? На самом деле Христос — это Дух (1 Кор. 15:45; 2 Кор. 3:17), а Дух — это завершённое выражение Триединого Бога (Ин. 7:39; Отк. 22:17). Это означает, что креститься в Духа — значит креститься в Христа и в Триединого Бога. В Евангелиях сказано, что мы должны креститься в Триединого Бога (Мф. 28:19), в Деяниях сказано, что мы должны креститься в имя Господа Иисуса (8:16), а в Посланиях сказано, что мы должны креститься в Духа (1 Кор. 12:13). Это тоже указывает на то, что креститься в Триединого Бога — значит креститься в Христа и в Духа.


Триединый Бог воплощён в Христе (Кол. 2:9), а Христос становится действительным для нас как Дух (Ин. 14:16-18; 2 Кор. 3:17). Христос воплощает в Себе Бога, а мы переживаем Христа как Духа. Мы приходим к Триединому Богу через Христа в Духе (Эф. 2:18), а Триединый Бог приходит к нам в Христе через Духа. Следовательно, креститься в Духа — значит креститься в Христа, а креститься в Христа — значит креститься в Триединого Бога. Креститься в Триединого Бога, в Христа и в Духа — это одно и то же действие. Дети Израиля были крещены в воде Красного моря, которая является прообразом смерти Христа, и в облаке — прообразе Триединого Бога, который воплощён в Христе и становится действительным как Дух. Облачный столб — это Дух как действительность Христа, который является воплощением Триединого Бога. Сегодня Дух обитает в нас как облачный столб. В ясный день Он облако, а тёмной ночью Он огонь.

Облако в 14-й главе Исхода — это замечательный прообраз Триединого Бога в Христе как Духа. Это облако непрерывно находилось с детьми Израиля со времени пасхи до их входа в добрую землю. Когда была поставлена скиния, это облако покрыло её и элемент облака в качестве славы наполнил её (40:34). Облако и огонь были всего лишь чем-то видимым внешне; внутренним элементом облака была божественная природа Триединого Бога. Облако опустилось на скинию, и когда облако двигалось, дети Израиля отправлялись в путешествие вместе с ним. Облако вело их, сражалось за них и пребывало с ними. Это — наш Триединый Бог. Из-за религиозных представлений некоторым, возможно, трудно принять мысль о том, что облако — это Триединый Бог. Но именно это раскрыто в Библии. Наш Бог, который триедин, является сегодня для церкви облачным столбом. Это облако пребывает с церковью, ведёт церковь вперёд, открывает путь для церкви и сражается за церковь, а также является славой в церкви. Когда мы ощущаем славу Господа в церкви, мы ощущаем элемент Триединого Бога.

Такие подробности в отношении Троицы содержатся только в ветхозаветных картинах. Выражение «облачный столб» состоит из обычных слов, но эти слова передают некую картину, знак, позволяющий нам что-то увидеть. Для преподавания детям в начальной школе используются картинки. Важно, чтобы дети не только читали и слышали, но и видели то, что они изучают. Облако в Исходе представляет собой такую «картинку»; это не обычное облако. Подобно этому, когда Господь был крещён и вышел из воды, Дух, словно голубь, сошёл на Него (Мф. 3:16). Здесь картина голубя служит хорошим изображением Духа. Увидев картину голубя, мы можем понять больше, чем способны объяснить многочисленные слова. Стоящий облачный столб в Исходе — это полная смысла картина, показывающая Триединого Бога. В решающий момент этот столб встал позади стана Израиля и вошёл между ними и станом египтян как столб, полный тьмы со стороны египтян и сияющий светом со стороны Израиля. Этот столб изображает Триединого Бога в Христе как Духа.

Ангел Божий, облачный столб и Иегова как Божественная Троица защищают Божий искупленный народ и сражаются за него с его врагами с целью привести искупленных в наслаждение Триединым Богом

Ангел Божий, облачный столб и Иегова как Божественная Троица защищали Божий искупленный народ и сражались за него с его врагами с целью привести искупленных в наслаждение Триединым Богом. В 14-й главе Исхода Бог являлся как Ангел Божий, облачный столб и Иегова. У нас может возникнуть вопрос: почему Бог не делал что-то непосредственно Сам, а был «осложнён», делая что-то как Ангел Божий и облачный столб? Согласно стихам 19-20, Израиля защищал от фараона и египетского войска облачный столб. Однако в стихах 24 и 25 говорится, что сражался Иегова из облака (ср. Числ. 14:14). На самом деле сражался Триединый Бог. Хотя многие подобные моменты в отношении Троицы являются загадочными и даже необъяснимыми, мы знаем, что Троица существует с целью раздаяния Бога в нас.

Одно из составных имён Иеговы в Ветхом Завете — «Иегова-Шамма», что означает «Иегова там» или «Иегова присутствует» (Иез. 48:35). Присутствие Бога сегодня — это Сам Бог как Дух. Дух — это не что-то отличное от Бога. Присутствие Бога в качестве Духа предназначено для раздаяния. Таким образом, «Иегова-Шамма» — это Сам Бог для раздаяния. В то время как дети Израиля находились в пустыне, облачный и огненный столб был знаком, который приносил им мир, давая им осознание того, что с ними Бог. Более того, все они знали, когда нужно двигаться, потому что все они видели, когда двигалось облако. Это прообраз того, что Триединый Бог двигался с ними и раздавал Себя для их наслаждения.

Согласно сказанному в Исх. 14:24 и Числ. 14:14, Иегова находился в облаке и в огне. Хотя в обычных условиях ничто не может существовать внутри огня, наш Бог находился в огне с целью раздаяния Самого Себя Своему народу, чтобы они могли причащаться Его, иметь часть в Нём и наслаждаться Им. Ангел Божий, облачный столб и Иегова как Божественная Троица привели Божий искупленный народ сначала к тому, чтобы он совершил праздник, пируя с Триединым Богом, затем в скинию и, наконец, в добрую землю. Праздник, скиния и добрая земля обозначают Триединого Бога для наслаждения Его людей.

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ПРООБРАЗЕ ТОГО, ЧТО ИЕГОВА И АНГЕЛ ИЕГОВЫ ПРИВОДЯТ СВОЙ ИСКУПЛЕННЫЙ НАРОД В ДОБРУЮ ЗЕМЛЮ И ОТСЕКАЮТ ЕГО ВРАГОВ

В Исх. 23:20-23 говорится: «Вот, Я посылаю перед тобой Ангела хранить тебя в пути и привести тебя в место, которое Я приготовил. Будь осторожен перед Ним и слушай Его голос; не бунтуй против Него… ибо Моё имя в Нём. Но если ты действительно будешь слушать Его голос и делать всё, что Я говорю, то Я буду врагом твоих врагов и противником твоих противников. Ибо Мой Ангел пойдёт перед тобой и приведёт тебя к аморреям… и Я отсеку их». В стихе 25 говорится: «Служите Иегове, вашему Богу, и Он благословит твой хлеб и твою воду».

Как Ангел пришёл в имени Иеговы, так Господь Иисус как Посланный Богом пришёл в имени Отца (Ин. 5:43). В Исх. 23:22 показано, что голос Ангела был говорением Иеговы; это доказывает, что Ангел и Иегова едины. То, что голос Ангела был говорением Иеговы, подобно тому, что Господь Иисус никогда не говорил от Себя, а говорил только от Отца (Ин. 8:28; 12:49). Когда другие люди слышали голос Господа, они получали слова Отца. По этой причине Господь сказал в Ин. 5:24: «Тот, кто слышит Моё слово и верит Пославшему Меня…»

В первой части Исх. 23:23 говорится, что перед Израилем пойдёт Ангел Иеговы, но в конце этого стиха говорится, что их врагов отсечёт Иегова. Это тоже показывает, что Ангел и Иегова едины. В Исх. 32:34 говорится: «А теперь иди, веди народ в то место, о котором Я говорил тебе. Вот, Мой Ангел пойдёт перед тобой». В Исх. 33:2-3 говорится: «Я пошлю перед тобой Ангела, и Я изгоню хананеев… Иди в землю, текущую молоком и мёдом». В этих стихах слова «Ангел» (Иеговы) и «Я» (Иегова) тоже используются взаимозаменяемо. Ангел Иеговы, то есть Иегова как Триединый Бог (Элохим), привёл Свой искупленный народ в добрую землю и отсёк его врагов, чтобы искупленные могли наслаждаться богатством Триединого Бога. Такова Троица, раскрытая во второй книге Ветхого Завета. Это показывает, что систематизировать истину в Библии невозможно.


БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ПРООБРАЗЕ РАССЕЧЁННОЙ СКАЛЫ

В Исх. 17:6 Иегова сказал Моисею: «Я буду стоять перед тобой там, на скале у Хорива, а ты ударь в скалу, и из неё выйдет вода, чтобы народ пил». Моисей представлял закон. Иегова как рассекающий Бог, скала как распятый Христос и вода как Дух жизни обозначают Божественную Троицу (1 Кор. 10:4). Вытекающая вода обозначает раздаяние Бога. Это ясно раскрывает, что Божественная Троица предназначена для проистечения Бога в Его людей. Властью Бога Христос был рассечён на кресте, и вытекла живая вода (Ин. 19:34). Этой живой водой является Дух, который втекает в наше существо. То, что скала была рассечена, является прообразом того, что Христос был распят, чтобы Триединый Бог проистёк бьющим потоком как утоляющий жажду Дух в Своих искупленных людей для их наслаждения и удовлетворения (7:37-39; Отк. 22:1).

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ПРООБРАЗЕ СВЕТИЛЬНИКА

В Исх. 25:31 говорится: «Сделай светильник из чистого золота. Светильник с его основанием и его стволом пусть будет сделан чеканным». В стихе 37 говорится: «Сделай семь его лампад». Светильник как Божье воплощение (Христос-Сын), золото как Божья природа (Отец) и семь лампад как Божье выражение (семикратный Дух) обозначают Божественную Троицу и показывают, что Триединый Бог завершён как семикратно усиленный Дух, чтобы сиять, вкладывая в нас Триединого Бога как свет (Отк. 4:5; 5:6).

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ПРООБРАЗЕ СОСТАВНОЙ МАСТИ

В Исх. 30:23-25 говорится: «Ещё ты возьми наилучших благовоний: текучей мирры пятьсот сиклей, и благовонной корицы половину того, двести пятьдесят сиклей, и благовонного тростника двести пятьдесят сиклей, и кассии пятьсот сиклей… и оливкового масла гин. И сделай из этого святое масло помазания, благовонную масть, составленную…» Один гин обозначает единого Бога, а оливковое масло обозначает Духа Божьего. Три меры по пятьсот сиклей обозначают Триединого Бога; разделённая пополам средняя мера, включающая в себя две меры по двести пятьдесят сиклей, обозначает распятого Христа как второго в Божественной Троице. Число четыре обозначает человеческую природу Христа. Благовония обозначают смерть Христа (мирра), действенность смерти Христа (корица), воскресение Христа (тростник) и силу воскресения Христа (кассия). Все эти ингредиенты и количества включены в состав единой масти как святого масла помазания, которое обозначает приготовленного, всеобъемлющего, составного Духа как окончательную завершённость Триединого Бога для помазания Его искупленных людей. Составная масть использовалась для помазания скинии, жертвенника и священников. Помазание аналогично окрашиванию. Когда на какой-нибудь предмет наносится краска, краска становится единой с окрашенным предметом. Мы «окрашиваемся» Триединым Богом и вследствие этого становимся едиными с Ним. Триединый Бог был приготовлен, став всеобъемлющим составным Духом с той целью, чтобы Триединый Бог в Своём окончательном выражении вкладывал Свой божественный элемент со всеми процессами, через которые Он прошёл, включая воплощение, человеческое житие, распятие и воскресение, в Своих искупленных людей, делая их едиными с Собой.

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ТОМ, КАК ДУХ БОЖИЙ НАПОЛНЯЛ РАБОТАВШИХ НАД СКИНИЕЙ

В Исх. 31:3 говорится: «Я [Иегова] исполнил его Духом Божьим, мудростью, и пониманием, и знанием, и всяким мастерством». В Исх. 35:31 говорится: «Он [Иегова] исполнил его Духом Божьим, мудростью». Устройство различных частей скинии со всеми её предметами обстановки замечательно. Никакой человеческий разум не смог бы создать такое устройство. Мудрость пришла от Духа, то есть от Самого Бога. Для построения Божьего жилища, которым сегодня является церковь, нужно не кратковременное внезапное излияние Духа, как в случае с говорением на языках, а внутреннее наполнение Духом. Бог наполнил строителей скинии Своим Духом не в аспекте силы, а в аспекте мудрости, понимания, знания и мастерства. Дух Триединого Бога (Элохима) наполнил работавших над скинией для построения Божьего жилища на земле, чтобы Триединый Бог стал переживанием и наслаждением для Своего искупленного народа. Скиния была построена для того, чтобы Божьи искупленные люди могли входить в неё и переживать Бога, а также могли оставаться там и наслаждаться Богом посредством работы наполняющего Духа, то есть Триединого Бога.

В Исходе Ангел Иеговы Бога как второй в Троице избавил Божий народ из его рабства, привёл его в пустыню, чтобы он совершил праздник, пируя с Триединым Богом, и привёл его ещё дальше, в добрую землю, чтобы он наслаждался богатством Божественной Троицы. Дух Божий как третий в Божественной Троице и окончательное выражение Триединого Бога, прообразами которого являются вода, вытекшая из рассечённой скалы, семь лампад светильника и составная масть, достиг Божьих искупленных людей, удовлетворяя их, озаряя их и помазывая их элементом Триединого Бога и всеми «ингредиентами» Его процессов для построения Его жилища на земле, чтобы они причащались Его, наслаждались Им и выражали Его.
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ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ИСХОДЕ (3)

Тексты Писания: Исх. 33:2-23; 34:5-10

Молитва: Господь, мы принимаем Тебя как нашу жертву за грех и жертву за проступок. Благодарим Тебя за то, что Ты очистил нас. Мы хвалим Тебя за то, что Ты открыл нам Своё Слово, и мы просим Тебя и далее быть с нами. Господь, перелей в нас Свои мысли. Дай нам ясное, живое слово, полное жизненного снабжения. Нанеси поражение Своему врагу и посрами его.

БОГ ПРИНИМАЕТ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ СВОЕГО НАРОДА КАК БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ИХ В НАСЛАЖДЕНИИ БОГОМ

В 33-й и 34-й главах Исхода Бог принимал меры в отношении Своего искупленного народа особым образом, после того как они совершили большую ошибку — сделали золотого тельца и поклонились ему. Эта ошибка произошла не в начале их путешествия, а в 32-й главе Исхода, после того как они пережили многие положительные вещи, данные Господом, и насладились ими. В их число входят пасха, облачный столб, небесная манна и живая вода из рассечённой скалы. Пасхальный ягнёнок, предназначенный для их начального спасения, является прообразом Христа. После того как они в прообразе пережили Христа во время своего начального спасения, они начали следовать за Иеговой. В своём путешествии они сначала перешли через Красное море, что является прообразом смерти Христа, и покончили со своими врагами. Далее, во время путешествия по пустыне, они наслаждались небесной манной, которая тоже является прообразом Христа, и скалой, рассечённой, чтобы течь живой водой для утоления их жажды; это является прообразом того, что распятый Христос проистёк Духом.

После того как дети Израиля пережили все эти замечательные вещи и насладились ими, они, следуя за Господом в своём путешествии, были приведены к горе Синай. У горы Синай они увидели нечто беспрецедентное в человеческой истории: Бог сошёл на гору (19:18). Они стояли у подножия горы, а Моисей, их представитель, поднялся на вершину и остался там с Богом. Хотя, согласно Гал. 4:24-25, гора Синай — это отрицательный прообраз завета закона, в сообщении 50 «Жизнеизучения Исхода» отмечается, что у неё есть и гораздо более положительное значение. Гора Синай была не только местом, где был дан ветхозаветный закон; что важнее, там дети Израиля были приведены в присутствие Бога (Исх. 19:11) через освящение (ст. 10) и в воскресении (ст. 11), чтобы услышать Божье говорение (ст. 9). Более того, в общении с Богом они были приведены к знанию Бога, чтобы узнать благодать Божью (ст. 4) и святость Божью (ст. 10-24) и стать Божьим собственным достоянием, Его особым сокровищем (ст. 5), царством священников и святым племенем (ст. 6). Они провели у горы Синай достаточно долгое время. Моисей поднимался на гору дважды, каждый раз на сорок дней (24:18; 34:28); это почти три месяца. Кроме того, детям Израиля потребовалось время, чтобы изготовить все предметы обстановки скинии и саму скинию. Бог оставался на горе в облаке, и манна сходила каждый день, чтобы кормить народ. Какая чудесная картина!

Несмотря на все эти переживания Бога и Его даров дети Израиля сделали золотого тельца и поклонились ему. Они сделали это, когда они ещё ели манну и видели облако на горе Синай. Трудно понять, как этот народ, переживавший Бога и наслаждавшийся Им в такой степени, мог создать себе идола для поклонения. Они не были в неведении — их праотцы передали им много знаний о Боге, пока они были в Египте. Тем не менее они, продолжая наслаждаться Божьим снабжением, совершили грех перед Богом.

Моисей, находившийся тогда на горе с Богом, разумеется, не ожидал такого, но Бог увидел это и сказал Моисею: «Иди, сойди» (32:7). Моисей сошёл с двумя скрижалями Свидетельства, написанными Богом. Увидев тельца и пляски, он не мог сдержаться — он бросил скрижали и разбил их. Моисей не мог мириться с таким ужасным грехом. Он не стал молиться Богу и искать Его воли о том, что ему делать, но сразу же сказал сыновьям Левия: «Так говорит Иегова, Бог Израиля: Положите каждый свой меч на своё бедро, и пройдите по стану вперёд и назад, от ворот до ворот, и убейте каждый своего брата, и каждый — своего товарища, и каждый — своего ближнего» (ст. 27). В тот день они убили три тысячи человек. На самом деле Моисею было необязательно молиться, потому что он и так знал, чего хотел Бог (ст. 27А). Он был человеком, находившимся в Божьем сердце и близко знавшим Его. На следующий день Моисей вернулся на гору, чтобы умиротворить Бога. Сердце Моисея было сосредоточено на Израиле и в ещё большей степени на Боге. Бог не хотел отказываться от Своего бунтующего народа, но, чтобы примирить две стороны, требовался посредник. Таким посредником стал Моисей, знавший, что на сердце у Бога.

Ответ Бога на ходатайство Моисея за детей Израиля состоял из двух основных аспектов: из Божьей милости и Божьего правительства (34:6-7). Бог милостивый, но при этом Он совершенно праведный и последовательный. В Его сердце было желание не отказываться от детей Израиля, а сохранить и сберечь их. В Своей милости Бог хотел забыть о грехах Израиля, но Его правительство не позволило бы Ему сделать это. Согласно Своему правительству, Бог должен был уничтожить народ, но Его милость не разрешила бы Ему поступить так. Чтобы осуществить то, что было на сердце у Бога в отношении Его народа, и Божья милость, и Божье правительство должны были быть удовлетворены. Единственным путём, которым Бог мог принять меры в отношении Своего народа так, чтобы это соответствовало и Его милости, и Его правительству, была Божественная Троица.

Отцы знают, как трудно принимать меры в отношении бунтующих детей. Мы любим их, но мы должны наказывать их. Нам приходится играть сложные роли: роль любящего отца и роль воспитывающего отца. Неудивительно, что для описания Троицы ранние богословы выбрали латинское слово «персона», которое обозначало разные маски, которые носили актёры на сцене.

Меры, принятые Богом в данной ситуации, представляют собой подробное изображение Божественной Троицы. Как мы увидели, принцип заключается в том, что Новый Завет содержит ясные слова о Божественной Троице, а в Ветхом Завете находятся подробности. Наиболее подробные изображения Божественной Троицы находятся в Исходе. Меры Бога в отношении Его искупленного народа в 33-й и 34-й главах Исхода, после того как они совершили тяжкий грех, идолослужение, — это особая часть этого изображения. Иегова мог принять меры в отношении Своего бунтующего народа только посредством Троицы, на которую указывают Ангел, облачный столб, расщелина скалы, рука Иеговы, присутствие Иеговы и Сам Иегова. Эти меры посредством Божественной Троицы были направлены главным образом на сохранение Божьего искупленного народа, чтобы они могли остаться в наслаждении Богом. Сообщение 179 «Жизнеизучения Исхода» подчёркивает наслаждение тремя праздниками и субботним покоем. Но мы также должны увидеть, что это наслаждение может восстановиться и поддерживаться только благодаря Божьим мерам посредством Троицы. Как только Божий народ потерял своё наслаждение из-за греха идолослужения, их можно было возвратить к наслаждению Богом, только приняв меры посредством Божественной Троицы. Поэтому в 33-й и 34-й главах Исхода Троица предназначена для принятия мер в отношении Божьего искупленного народа ради продолжения их наслаждения Триединым Богом. В этом мы снова видим, что Божественная Троица предназначена для раздаяния Богом Себя в нас, чтобы мы наслаждались Им.

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В 33-Й ГЛАВЕ ИСХОДА

В Исх. 33:2-5 говорится: «И Я [Иегова] пошлю перед тобой Ангела… А Иегова прежде сказал Моисею: Скажи детям Израиля: Вы народ жестоковыйный; если бы Я на одно мгновение пошёл среди тебя, то Я бы истребил тебя». Это Божье правительство. Услышав это, Моисей, наверное, расстроился и задумался о том, что ему сделать, чтобы спасти Израиля от уничтожения. Ангел — это Христос, Божий Посланный, второй в Троице. Без такого Ангела Бог не мог бы двигаться вперёд со Своим народом. Он не мог пойти с ними непосредственно, но Он мог пойти опосредованно, через Своего Ангела. Однако этим Ангелом был Сам Бог. Это подразумевает Троицу.


В стихе 9 говорится: «Когда Моисей входил в шатёр, спускался облачный столб и стоял у входа в шатёр и Иегова говорил с Моисеем». Из текста еврейского оригинала не ясно, кто говорил с Моисеем: Иегова или облачный столб. Это похоже на описанное в Евангелии от Иоанна. Господь сказал: «Слова, которые Я говорю вам, Я говорю не от Себя — Отец, пребывающий во Мне, совершает Свои дела» (14:10Б). Господь также сказал: «Столько времени Я с вами, и ты не узнал Меня, Филипп? Кто видел Меня, тот видел Отца» (ст. 9). Трудно сказать, были ли Сын и Отец двумя или одним. Когда пришёл Сын, Отец тоже пришёл. Подобным образом в Исходе, когда там был облачный столб, там же был Иегова. Господь Иисус сказал: «Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне?» (Ин. 14:10А). Точно так же Иегова был в облачном столбе (Исх. 14:24; 34:5; Числ. 14:14).

Облачный столб — это пневматический Христос. То, что облако в 19-й главе Исхода стало столбом в 33-й главе, означает, что облако больше оформилось, стало более твёрдым. Пневматический Христос — это Христос, ставший Духом. Облако — это Дух, а облачный столб обозначает пневматического Христа. Присутствие Иеговы — это также Дух. Слава Иеговы — это Иегова явленный, выраженный.

В Исх. 33:10-14 говорится: «Когда весь народ видел облачный столб, стоявший у входа в шатёр, весь народ вставал и поклонялся… И Иегова говорил с Моисеем лицом к лицу, как человек говорит со своим товарищем… И Моисей сказал Иегове… Ты не поведал мне, кого Ты пошлёшь со мной… И Он сказал: Моё присутствие пойдёт с тобой, и Я дам тебе покой». Моисей спрашивал о личности, но в ответе присутствие Иеговы на первый взгляд не является личностью. В Исходе присутствием Иеговы было облако, которое обозначает Духа. Сегодня у нас есть присутствие Бога как Дух. Когда мы ощущаем Господне присутствие, мы ощущаем Духа. Сказав Моисею: «Моё присутствие пойдёт с тобой», Иегова добавил: «И Я дам тебе покой». В этом предложении подлежащим является уже не присутствие Иеговы, а Сам Иегова. Это указание на Троицу. Облако обозначает Триединого Бога, остающегося со Своим искупленным народом, чтобы они наслаждались Им. Присутствие матери является дорогим и драгоценным для её маленьких детей. Подобным образом облако — это объятия и присутствие Триединого Бога, благодаря которому дети Израиля могли наслаждаться Им. Это — Божественная Троица для божественного раздаяния.

В стихах с 15 по 19А говорится: «Он [Моисей] сказал Ему… Разве не из того, что Ты пойдёшь с нами, так что мы… будем отличны от всякого другого народа, который на лице земли?.. И он сказал: Пожалуйста, покажи мне Твою славу. И Он сказал: Я проведу всю Мою благость перед тобой». Моисей просил о Божьей славе, но Бог ответил, упомянув Свою благость. Божья слава — это Сам Бог выраженный. Божья благость — это общий термин, включающий все божественные добродетели для нас, в том числе милость, доброту, сострадание, благодать и действительность. Когда Божья слава воплотилась, она стала Божьей благостью. В Ин. 1:1 сказано: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». В стихе 14 говорится: «Слово стало плотью и поставило скинию среди нас (и мы созерцали Его славу, славу как Единородного от Отца), полное благодати и действительности». Благодать и действительность — это аспекты Божьей благости. Более того, благодать и действительность в 1-й главе Евангелия от Иоанна тесно связаны с Божьей славой. Когда Божья слава приходит тайным, скрытым образом, это Божья благость. Божья благость — это всё благое, чем является Бог. Это подразумевает воплощённую Божью славу.

В Исх. 33:19Б говорится: «[Я, Иегова,] провозглашу имя Иеговы перед тобой, и кому окажу благоволение, тому окажу благоволение, и кому явлю сострадание, тому явлю сострадание». Благоволение и сострадание — всё это составляющие Божьей благости. Иегова не сказал: «Я провозглашу Моё имя»; Он сказал: «Я провозглашу имя Иеговы», так что может показаться, что имя Иеговы — это какое-то другое имя. Это снова указывает на Троицу. 

В стихе 20 говорится: «Он сказал: Ты не можешь увидеть Моё лицо, ибо человек не может увидеть Меня и остаться в живых». В Ин. 1:18 говорится: «Бога никто никогда не видел; единородный Сын, сущий в лоне Отца, — Он возвестил Его». Все мысли в 1-й главе Евангелия от Иоанна предызображены в Исходе.

В Исх. 33:21-23 сказано: «Иегова сказал: Вот, есть место вблизи от Меня, и ты встань на скале, и, когда будет проходить Моя слава, Я поставлю тебя в расщелине скалы и покрою тебя Моей рукой, пока не пройду. И Я сниму Мою руку, и ты увидишь Меня сзади, но Моё лицо не будет видно». Бог велел Моисею сначала встать на скале, а затем укрыться в скале. Скала обозначает Христа в Его смерти как место, на котором мы можем стоять и в котором мы можем укрыться. Рука Иеговы обозначает Христа как покров Божьего явления при принятии Им мер в отношении Его народа. Воплощённый Христос был Богом явленным, но скрыто. Человечество Христа было «рукой», скрывающей явленного Бога. Бог явил Себя Моисею, однако Его явление, Его слава была покрыта Его рукой, которая обозначает Христа в воплощении, Божью славу, явленную внутри человеческой природы. Христос покрывает нас, а также покрывает явленную славу Божью. Из-за нашего греховного состояния существует необходимость в покрове, которым является воплощённый Христос.

Божья мышца предназначена для того, чтобы спасать и избавлять нас, а Его рука — для того, чтобы держать и хранить нас (Ин. 10:28-29). Согласно 33-й главе Исхода, Божья рука также предназначена для того, чтобы покрывать нас. В Ис. 53:1-2 и в Ин. 12:37-38 раскрывается, что мышцей Иеговы является Христос. Подобным образом рукой Отца в 10-й главе Евангелия от Иоанна и рукой Иеговы в 33-й главе Исхода тоже должен быть Христос. Христос спасает, держит и покрывает нас. Расщелиной скалы является Христос в Его смерти, который прячет нас, но при этом всё равно позволяет нам увидеть нечто о Боге. Подробности картины в 33-й главе Исхода включают в себя первого в Троице (Иегова), второго (Его рука) и третьего (Его присутствие). В Отк. 5:6 мы видим, что семь глаз Христа — это семь Духов Божьих. Это означает, что третий в Троице является глазами второго. В 53-й главе Книги пророка Исайи говорится, что второй является мышцей первого. Далее, в 33-й главе Исхода показано, что второй является рукой первого. Это раскрывает нам кое-что о Троице. Хотя это не просто доктринальный момент, нам, несомненно, нужно стремиться понять такие подробности в Библии, связанные с существом Бога в Его мерах в отношении Его народа.

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В 34-Й ГЛАВЕ ИСХОДА

В Исх. 34:5-10 говорится: «Иегова сошёл в облаке, и встал на Своё место с ним [с Моисеем] там, и провозгласил имя Иеговы. Потом прошёл Иегова перед ним и провозгласил: Иегова, Иегова, Бог сострадательный и благоволящий, долготерпеливый и обильный любовной заботой и истиной, сохраняющий любовную заботу по отношению к тысячам поколений, прощающий беззаконие, и преступление, и грех. Но Он ни в коем случае не очистит виновных, а за беззаконие отцов посещает детей и внуков, до третьего и четвёртого поколений. И Моисей поспешил, и склонился до земли, и поклонился. И сказал он: Если же я обрёл благосклонность в Твоих глазах, Господь, то, пожалуйста, пусть Господь пойдёт среди нас; хотя это — народ жестоковыйный, прости наше беззаконие и наш грех и возьми нас Себе в наследие. И Он сказал: Вот, Я заключаю завет: Перед всем твоим народом Я совершу чудеса, какие не творились на всей земле и среди каких-либо племён; и увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Иеговы, ибо страшно то, что Я сделаю у тебя». В этом отрывке Троица подразумевается в упомянутых титулах Иегова, Бог («Эль») и Господь («Адонай»).


Главы 33-я и 34-я Исхода представляют собой раздел о совершённом детьми Израиля грехе поклонения золотому тельцу; это произошло после того, как они пережили спасение посредством пасхального ягнёнка и наслаждались небесной манной и живой водой из рассечённой скалы. Принимая меры в отношении их, Бог провозгласил Своё имя, Иегова, в оказании милости согласно Своему характеру и в Своих правительственных мерах согласно Своему положению. Характер Бога милостивый, а Его положение правительственное. Он провозгласил Своё имя в этих двух вещах, из чего следует, что Он собирался позаботиться об этих двух вещах ради Своего имени. Если пренебречь любой из них, это нанесёт урон Его имени. В принятии этих мер посредством Его Троицы и Его милостивый характер, и Его правительственное положение были сохранены. Чтобы принять Божьи меры, позаботившись при этом о Его милости и о Его правительстве, необходима Троица. Для принятия мер в отношении Своего искупленного и бунтующего народа Бог выступал в девяти аспектах: Ангел, облачный столб, присутствие Иеговы, слава Иеговы, скала, рука Иеговы, Иегова, Бог и Господь. Всё это подробности, связанные с Троицей.

Бог принимал меры в отношении Своего искупленного народа посредством Троицы с целью сохранить их в наслаждении Его богатством через Его божественное раздаяние. Без Ангела Иеговы Иегова не мог бы идти с ними среди них. Чтобы Иегова мог находиться со Своим народом, требовался Ангел. Сегодня без Христа у Бога нет возможности находиться с нами. Далее, чтобы Бог мог прийти к Своему народу и пребывать с ним, были необходимы облако и облачный столб. Подобным образом сегодня Дух, пневматический Христос, позволяет Богу приходить к нам и пребывать с нами, чтобы мы наслаждались Его присутствием. Наше положение и укрытие перед явленным Богом — это распятый Христос как рассечённая скала. В Гимне 224 говорится: «Христос — Скала, стою на Нём; \ Песок один во всём ином». В Гимне 155 говорится: «Христос — моя опора, \ Не знаю я другой». Поскольку распятый Христос, Христос в Своей смерти, — это наше положение и наше укрытие, мы можем общаться с Богом и соприкасаться с Ним. Милостивый и правительственный Бог и бунтующие, жестоковыйные люди могут соединиться только благодаря Ангелу, облачному столбу, рассечённой скале и руке Иеговы, которые являются прообразами Христа как Божьего Посланного, пневматического Христа, Христа в Его смерти и Христа как покрова в Божьем явлении. Благодаря такому действию Троицы мы можем сейчас наслаждаться постоянным присутствием Бога. Более того, Он является нам, и мы видим Его скрытым образом. У нас есть положение и есть укрытие, покров. Эта всеобъемлющая забота Божественной Троицы предназначена для того, чтобы Он мог оставаться с нами с целью раздавать Себя для нашего наслаждения.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ИСХОДЕ (4)

Тексты Писания: Исх. 40:2, 9, 34, 36-38

В конце Исхода мы видим глубокое и чудесное изображение Божественной Троицы. Большинство читателей Библии, скорее всего, не догадываются, что в этом коротком разделе святого Слова есть изображение Троицы. Нам нужно молиться за надлежащее понимание в нашем изучении следующих стихов. В Исх. 40:2 и 9 сказано: «Поставь скинию… И возьми масло помазания, и помажь скинию». В стихе 34 сказано: «Тогда облако покрыло Шатёр Собрания и слава Иеговы наполнила скинию». В стихах 36-38 говорится: «И когда облако поднималось от скинии, дети Израиля отправлялись во все свои путешествия; а если облако не поднималось, то они не отправлялись до того дня, когда оно поднималось. Ибо облако Иеговы было на скинии днём, а ночью в нём был огонь перед глазами всего дома Израиля во всех их путешествиях». В этом изображении есть некоторые ключевые моменты, указывающие на Божественную Троицу: скиния, масло помазания, облако, слава и огонь.

СКИНИЯ, ПОКРЫТАЯ ОБЛАКОМ И НАПОЛНЕННАЯ СЛАВОЙ, — ПРООБРАЗ ВОПЛОЩЁННОГО ТРИЕДИНОГО БОГА

В 40-й главе Исхода мы впервые видим целую, завершённую скинию. Сразу же после того как скиния была поставлена, облако сошло и покрыло её и слава вошла и наполнила её. Чтобы скиния стала целой, завершённой, живой и подлинной скинией, её нужно было не только построить и поставить, она также должна была быть покрытой облаком и наполненной славой. Когда скиния была поставлена, покрыта облаком и наполнена славой, она стала полным прообразом Триединого Бога. В Ин. 1:14А говорится: «Слово стало плотью и поставило скинию среди нас». Следовательно, прообраз скинии исполнился в Христе, втором в Троице, воплощённом Боге Сыне. Согласно 1 Кор. 10:1-2 и 12:13, облако, сошедшее и покрывшее скинию, — это прообраз Святого Духа, третьего в Троице. То, что сошедшее облако — прообраз Духа, также подтверждается сказанным в Ин. 1:32, где говорится: «Иоанн засвидетельствовал: Я видел, как Дух сходил с неба как голубь, и Он пребывал на Нём». Иоанн увидел Духа, сходящего на Христа, который в стихе 14 той же главы назван исполнением скинии. Кроме того, в стихе 14Б говорится: «Мы созерцали Его славу». Эта слава соответствует славе, наполнившей скинию. Итак, изображение скинии, покрытой сошедшим облаком и наполненной славой Иеговы в 40-й главе Исхода, было исполнено в Христе в 1-й главе Евангелия от Иоанна.

Поскольку скиния — это прообраз Христа, облако олицетворяет Духа, а слава — это Сам Бог выраженный, изображение покрытой облаком и наполненной славой скинии как предызображение включает в себя всего Триединого Бога. Тот день, когда была поставлена скиния, облако сошло и покрыло её и слава вошла и наполнила её, был великим днём в истории. Никогда прежде Триединый Бог не был воплощён на земле. Чего ещё нам, сотворённым Богом людям, желать? Скиния, покрытая облаком и наполненная славой, была большим благословением для детей Израиля, но сегодня у нас есть действительность того, что у них было лишь как предызображение.

Чтобы понять описанное и раскрытое в 1-й главе Евангелия от Иоанна, нам нужно сравнить это с изображением в 40-й главе Исхода. Если мы рассмотрим эти две главы вместе, мы увидим свет. Воплощение Триединого Бога было Божьей целью на протяжении Бытия и Исхода. Потребовалось более двадцати пяти столетий после сотворения человека, чтобы достичь этой цели — поставить скинию. В Быт. 1:26 Бог сказал: «Сделаем человека по Нашему образу». Другими словами, Триединый Бог провёл совещание с Самим Собой о произведении Своего выражения в человеке. Однако Бог не достиг этой цели ни с Адамом, ни с одним из праотцев в Бытии. Поэтому в Исходе Бог предпринял следующий шаг и избавил Свой избранный народ из их падшего состояния и привёл их к горе Синай, где была произведена скиния — первоначальное исполнение того желания, которое Бог выразил при сотворении человека.

Такое глубокое откровение требует от нас развития в понимании духовных вещей и в постижении внутреннего откровения святого Слова. Мы благодарим Господа за то, что Он показал это нам. Легко увидеть положительные примеры Эноса, призывавшего имя Господа, Эноха, ходившего с Богом, Ноя, работавшего с Богом, Авраама, призванного Богом и следовавшего за Ним, и Иосифа, жившего святой и побеждающей жизнью. Но не легко увидеть значение скинии в 40-й главе Исхода. Нам нужно увидеть, что в конце Бытия Бог ещё не достиг Своей цели. Иосиф умер и был в гробу в Египте. Никакого остающегося выражения Бога не было. Иосиф по-человечески был хорош, но скиния была божественно чудесна.

Библия не описывает, как дети Израиля отреагировали на то, что скиния была установлена, на неё сошло облако и в неё вошла слава, но, я полагаю, многие были вне себя от радости. Сегодня у нас есть нечто гораздо более глубокое. Если мы не вне себя, это показывает, что мы не увидели откровения. Когда мы читаем 1-ю главу Евангелия от Иоанна, нам нужно видеть, что Христос как исполнение скинии находится сегодня с нами, покрывающий Дух — на этой скинии и слава наполняет её. Это откровение о Триедином Боге — не просто доктрина. Мы видим видение о живой Троице. На протяжении ряда лет мне говорили, что, отправляясь из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, лучше ехать по Тихоокеанскому прибрежному шоссе, чтобы увидеть открывающиеся там виды. Когда несколько лет назад я всё-таки поехал по этой дороге, я не верил своим глазам — как прекрасен был пейзаж. Описания, что я слышал, не могли передать фактический вид. Несколько раз я даже останавливался и выходил из машины, чтобы больше насладиться пейзажем. Подобным образом нам нужно не только слышать, как другие описывают увиденное ими в отношении скинии, но и самим увидеть Христа как скинию, покрытую Святым Духом и наполненную славой Божьей. Если только мы увидим этот пейзаж, мы будем радостными, даже если другие люди, не увидевшие его, станут критиковать нас. Некоторые самоправедно довольны своими традиционными представлениями и унаследованными доктринами о Троице, но мы хотим увидеть откровение в святом Слове.


МАСЛО ПОМАЗАНИЯ — ПРООБРАЗ БОГА ДУХА, В СОСТАВ КОТОРОГО ВОШЛИ ТРИЕДИНЫЙ БОГ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ХРИСТА, СМЕРТЬ ХРИСТА С ЕЁ ДЕЙСТВЕННОСТЬЮ И ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА С ЕГО СИЛОЙ

Масло помазания, которым была помазана скиния в Исх. 40:9, является прообразом Бога Духа, в состав которого вошли Триединый Бог, человечество Христа, смерть Христа с её действенностью и воскресение Христа с его силой. Это масло помазания является составной мастью, описанной в Исх. 30:23-25: «Возьми наилучших благовоний: текучей мирры пятьсот сиклей, и благовонной корицы половину того, двести пятьдесят сиклей, и благовонного тростника двести пятьдесят сиклей, и кассии пятьсот сиклей, соответственно сиклю святилища, и оливкового масла гин. И сделай из этого святое масло помазания, благовонную масть, составленную соответственно работе составителя; это будет святое масло помазания». Оливковое масло обозначает Духа Божьего. Три меры по пятьсот сиклей, количество благовоний, обозначают Троицу, троих в Божестве. Средние пятьсот сиклей были разбиты на две половины по двести пятьдесят сиклей, что обозначает второго в Троице, который был «рассечён» при распятии как рассечённая скала (Ин. 19:34; Исх. 17:6). Один гин оливкового масла обозначает единого Бога, а четыре благовония обозначают человечество Христа, поскольку число четыре обозначает Божьих тварей (Иез. 1:5), главой которых является человек (Быт. 1:26). Мирра, благовоние, использовавшееся при погребении, является прообразом смерти Христа, а корица обозначает сладость и действенность Его смерти. Благовонный тростник, росший на болоте, является прообразом воскресения Христа, а кассия, которую использовали для отпугивания насекомых и змей, является прообразом силы Христова воскресения. Масло помазания использовалось для помазания каждой части скинии (Исх. 30:26-30; 40:9-11, 13). Можно сказать, что вся скиния и внутри, и снаружи была покрашена этим маслом. Масло помазания соответствует Духу после Христова воскресения, Духу в Посланиях. В Ин. 7:39 сказано: «Духа ещё не было, потому что Иисус ещё не был прославлен». После Христова воскресения в состав Духа вошли Триединый Бог, Христово человечество, Христова смерть с её действенностью и Христово воскресение с его силой.

ОБЛАКО ОБОЗНАЧАЕТ ДУХА ДНЁМ, А ОГОНЬ ОБОЗНАЧАЕТ ДУХА НОЧЬЮ

Облако, которое было на скинии днём, — это Дух, и огонь, который был на скинии ночью, — это тоже Дух. Сначала Дух как масло помазания помазывает нас, а затем как облачный и огненный столб Он ведёт и направляет нас. В Рим. 8:14 говорится: «Все, которые водимы Духом Божьим, те — сыновья Божьи». Облако днём и огонь ночью указывают на одного и того же направляющего Духа. Бог предписал существование дня и ночи (Быт. 1:5). Ночью нам нужен Дух как озаряющий огонь, а днём нам нужен Дух как направляющее облако.

Дети Израиля, число которых достигало примерно двух миллионов человек, путешествовали вместе со скинией. Они начинали движение вместе со скинией всякий раз, когда облако поднималось. Когда скинию несли, облако всегда было над ней. Облако и огонь никогда не покидали скинию, потому что даже в прообразе между Духом и Христом не может быть никакого отделения; Они всегда вместе. Строго говоря, путешествие детей Израиля было не их путешествием, а путешествием скинии. Когда облако начинало движение, они начинали движение вместе со скинией, а когда облако оставалось на месте, они оставались на месте. То, что дети Израиля путешествовали соответственно движению облака, было предназначено для движения скинии, которая является прообразом Христа. Сегодня направление и озарение Духа предназначены для движения Господа. Например, у нас может быть желание вступить в брак, но целью и назначением нашего «путешествия» должен быть не брак, а Христос.

СЛАВА — ЭТО САМ БОГ

Упомянутая в Исх. 40:34 слава — это Сам Бог. Библия не описывает физический вид славы, она лишь говорит: «Слава Иеговы наполнила скинию». Мы можем постичь, чем сегодня является слава Божья, лишь посредством переживания. Как правило, мы мало переживаем славу, но бывают дни в нашем христианском переживании, когда мы ощущаем, что мы наполнены славой. Когда у нас такие переживания, нам трудно описать это. Как было бы чудесно, если бы мы были постоянно наполнены славой! Когда мы угрюмо смотрим на своих супругов, мы точно не наполнены славой. Но мы не можем быть славными, если будем просто приветливо смотреть на них. Не стоит пытаться быть славными. Если мы будем упражняться в том, чтобы наслаждаться Господом в любой ситуации, мы будем наполнены славой.

ТРИЕДИНЫЙ БОГ ВОПЛОЩЁН В ХРИСТЕ КАК СКИНИИ С ЦЕЛЬЮ РАЗДАТЬ СЕБЯ В СВОИХ ИСКУПЛЕННЫХ ЛЮДЕЙ ДЛЯ ИХ НАСЛАЖДЕНИЯ ВСЕМ БОГАТСТВОМ ЕГО СУЩЕСТВА

Триединый Бог был воплощён в Христе как скинии с целью раздать Себя в Своих искупленных людей для их наслаждения всем богатством Его существа. Скиния и приношения, которые тоже являются прообразами Христа, показывают, что Триединый Бог сливается со Своими людьми, чтобы раздать всё богатство Своего существа в них для их наслаждения и их доли в качестве их вечного наследия, так чтобы они могли стать Его наслаждением и Его долей в качестве Его наследия навеки. В Эф. 1:11А говорится: «В котором мы и были назначены в наследие». В Восстановительном переводе в примечании к выражению «назначены в наследие» сказано: «С одной стороны, мы стали Божьим наследием (ст. 18) для Божьего наслаждения; с другой стороны, мы наследуем Бога как наше наследие (ст. 14) для нашего наслаждения». В стихе 18Б упоминается «богатство славы Его наследия в святых». В примечании к слову «наследие» сказано: «Сначала Бог сделал нас Своим наследием (ст. 11А), Своим приобретённым владением (ст. 14Б), и позволил нам участвовать во всём, чем Он является, чем Он обладает и что Он совершил, как нашем наследии (ст. 14А). В конечном итоге всё это навеки станет Его наследием в святых».

В прообразе дети Израиля наслаждались и обладали Триединым Богом в божественном слиянии и раздаянии, а Триединый Бог наслаждался и обладал ими. Надлежащие житие, работа и движение Божьего искупленного народа в Ветхом Завете всецело соответствовали этому слиянию и раздаянию. Новый Завет раскрывает полную действительность божественного раздаяния и слияния Триединого Бога с Его искупленными. Это откровение особенно ясно раскрыто в Евангелии от Иоанна, Откровении, Послании к эфесянам и других Посланиях Павла. Хотя два Послания к коринфянам представляют несколько отрицательную картину состояния церкви, откровение о Божественной Троице в этих двух книгах очень глубоко. Во 2 Кор. 13:14 Павел пишет: «Благодать Господа Иисуса Христа, и любовь Бога, и общение Святого Духа да будут со всеми вами».

В Евангелии от Матфея тоже есть глубокое слово о Троице. Сказанное в Мф. 28:19 — это уникальное слово в Библии. Там говорится: «Итак, идите и сделайте учениками все народы, крестя их в имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Хотя на первый взгляд в этом стихе упоминаются три имени, существительное «имя» стоит в единственном числе, из чего следует, что существует только одно имя для Божественной Троицы. В примечании к этому стиху д-р Сайрус Скоуфилд говорит: «Отец, Сын и Святой Дух — это итоговое имя одного истинного Бога». Согласно откровению в Новом Завете, совершенно ясно, что Бог вечно триедин, но в ветхозаветные времена это не было показано столь же ясно. Вероятно, это объясняется тем, что тогда Триединый Бог ещё не прошёл через процесс. Сын ещё не прошёл через воплощение, человеческую жизнь, распятие и воскресение, и Дух ещё не достиг завершённости (Ин. 7:39). В Мф. 28:19, после Своего воскресения, Господь сказал ученикам ясное слово о Троице.


Послание к эфесянам построено из Божественной Троицы как своего основного элемента и структуры. Каждая его глава раскрывает Триединого Бога. Поэтому Послание к эфесянам представляет собой прямое объяснение и определение скинии в 40-й главе Исхода. Скиния — это прообраз Христа как воплощения Триединого Бога, в которое Божий искупленный народ мог войти и там наслаждаться всем внутренним содержимым. Более того, в прообразе Триединый Бог входил в Свой народ посредством приношений, которые являются прообразами Христа. Перед скинией стоял жертвенник со всеми приношениями. Никто не мог войти в скинию, если сначала он не прошёл через жертвенник, причастившись находившихся там приношений. Это означает, что сначала Христос входит в нас как приношения и наше наслаждение Христом как приношениями вводит нас в Христа как скинию для полного наслаждения Триединым Богом. Благодаря этой картине мы видим, что Триединый Бог сливается со Своими искупленными и раздаёт Себя в них для их наслаждения и их доли в качестве их наследия, что делает их Божьим наслаждением и долей в качестве Его наследия навеки.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ЛЕВИТЕ (1)

Тексты Писания: Лев. 1:3, 8-9; 2:1-2; 3:1-3, 11; 7:11-12; 4:3-6; 5:6-7

В этой главе мы рассмотрим Божественную Троицу, раскрытую в прообразах пяти основных приношений в первой части Левита. Хотя я начал изучать Левит много десятилетий назад, я до недавнего времени не осознавал, в какой степени Божественная Троица раскрыта и применена к нам в прообразах приношений. По милости Господа мы получаем большое откровение в этом изучении Божественной Троицы в святом Слове.

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ПРООБРАЗЕ ВСЕСОЖЖЕНИЯ

В Лев. 1:3 говорится: «Если его приношение — всесожжение из крупного скота… пусть он преподнесёт его у входа в Шатёр Собрания, чтобы он был принят перед Иеговой». В стихах 8 и 9 говорится: «Пусть сыновья Аарона, священники, разложат части, голову и тук на дровах, которые на огне, который на жертвеннике; а его внутренности и его ноги пусть он омоет водой. Потом пусть священник сожжёт всё на жертвеннике как всесожжение, огненное приношение, удовлетворяющее благоухание Иегове». В этих стихах ключевые положения, раскрывающие Божественную Троицу, — это всесожжение, Шатёр Собрания, Иегова, священник, огонь и вода. Чтобы понять прообраз всесожжения, нам нужно знать толкование этих положений.

В Числ. 28:2 Иегова сказал: «Моё приношение, Мою пищу для Моих огненных приношений, от которых удовлетворяющее благоухание Мне…» Следовательно, всесожжение является прообразом Христа-Сына как пищи для Божьего удовлетворения. Трудно понять, как Христос может быть Божьей пищей, поскольку Христос, будучи Сыном, является частью Триединого Бога. Однако это откровение соответствует не традиционным, доктринальным учениям о Троице. Нам нужно изучить всю Библию, чтобы обнаружить все стихи о Троице, но, если мы попытаемся систематизировать Троицу, мы станем духовно мёртвыми. Самые здоровые люди не те, кто больше всех знает, а те, кто надлежащим образом дышит, ест, спит и упражняется. В нашем познании Троицы нам нужно быть простыми и краткими. Нам нужно даже научиться иногда говорить: «Я не знаю». Тогда мы будем в мире. Мартин Лютер говорил, что всякий, кто утверждает, что он понимает Троицу, является учителем Бога. Ни один человек не в силах полностью понять Троицу. Любая иллюстрация, используемая для Её описания, в каких-то аспектах ущербна и даже может увести в сторону. Мы должны остерегаться таких ересей, как модализм, отрицающий, что трое в Троице сосуществуют и взаимоприсутствуют, и троебожие, отрицающее единство Бога. Чтобы понимать Божественную Троицу надлежащим образом, мы должны видеть, что Бог один, но при этом трое, которые вечно сосуществуют и взаимоприсутствуют. Мы не можем в полной мере проиллюстрировать или объяснить Троицу, потому что Троица выходит за рамки нашего восприятия. Большинство людей обладают некоторыми знаниями о Троице, но мы, рассматривая откровение о Троице в святом Слове, должны отложить свои знания и держать свой разум чистым.

Шатёр Собрания в Лев. 1:3 — это прообраз Христа-Сына как места приношения. Приношения приносились у входа в Шатёр Собрания. Чтобы приношение имело законную силу, его можно было приносить только там и нигде более. Подобным образом, чтобы принести что-либо Богу, мы должны принять Христа как почву для нашего приношения. Если мы сделаем это, Бог примет наше приношение. Во Втор. 12:5-14 Бог велел израильтянам ничего не приносить вне этого места. Если кто-то приносил что-то Богу вне этого места, это был большой грех. Приносить что-либо Богу неправильным образом — это грех. Приношение Каина было отвергнуто, потому что он принёс что-то Богу, не приняв Христа как основание для своего приношения (Быт. 4:3, 5).

Как мы увидели, Иисус — это Иегова в Новом Завете, потому что имя Иисус означает «Иегова Спаситель». Однако мы также увидели, что в Исх. 3:6, будучи Богом Авраама, Исаака и Иакова, Иегова — это Триединый Бог. Здесь, в 1-й главе Левита, поскольку Христа-Сына приносили Иегове, Иегова указывает на Отца как Того, кто принимает приношение. Отсюда видно, что Божественную Троицу невозможно систематизировать согласно доктринам традиционного богословия. 

В стихах 8 и 9 священник — это прообраз Христа-Сына как Служащего. Священник подавал приношение. В Послании к евреям Павел пишет, что Христос — наш великий Первосвященник (4:14-15; 5:5) и Священник навек согласно чину Мелхиседека (ст. 6; 7:17). Таким образом, как следует из прообразов всесожжения, Шатра Собрания и священника, Христос-Сын одновременно является приношением, местом приношения и Тем, кто подаёт приношение. С точки зрения логики, это непостижимо. Это как если бы ресторан, пища и официант были едины. Отсюда следует, что традиционные учения о Троице неполные и что Троицу невозможно полностью понять с помощью человеческого мышления.

Огонь в Лев. 1:8-9 обозначает Бога как принимающее средство. Огонь истребляет и поглощает. Мы принимаем пищу своим ртом. Подобным образом Бог принимал приношение, сжигая его. Поэтому, строго говоря, огонь был ртом Иеговы. Но мы не говорим: «Мой рот ест». Вместо этого мы говорим: «Я ем». Поэтому в том, что касается еды, наш рот — это наша личность. Подобным образом огнём, сжигавшим всесожжение, был Сам Бог. В Евр. 12:29 сказано: «Наш Бог — это и поглощающий огонь». Божественный огонь может функционировать для суда или для принятия. Огонь, поглощавший всесожжение, предназначался не для суда, а для принятия Богом. Когда сжигалось всесожжение, это было божественное вкушение.

Вода, которой омывали внутренности и ноги всесожжения, обозначает Духа как омывающее средство. Это не означает, что Христос нечист; нет, это указывает на то, что внутренность Христа и Его повседневное хождение постоянно омывались Святым Духом, который обозначен водой (Ин. 7:38-39), что сохраняло Его от осквернения по причине Его соприкосновения с земными вещами.

Как мы увидели, всесожжение обозначает Христа как пищу для Божьего удовлетворения. Мы также увидели, что со всесожжением связана вся Троица. Бог Отец — это Принимающий; Бог Сын — это приношение, место приношения и Служащий; Бог Дух — это Омывающий. Принимающий огонь обозначает всё Божество. Некоторые решат, что неверно считать Сына частью огня, потому что Он, будучи приношением, сжигается огнём. Традиционное, систематическое богословие о Троице, особенно при изучении ветхозаветных прообразов, совершенно неполноценно. Систематические учения о Троице открывают двери для бесконечных дебатов, потому что Троица — это тайна, которую мы не можем полностью понять.

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ПРООБРАЗЕ ХЛЕБНОГО ПРИНОШЕНИЯ

В Лев. 2:1-2 говорится: «Когда кто-нибудь будет преподносить приношение хлебного приношения Иегове, пусть его приношение будет из тонкой муки; и пусть он выльет на неё масла и положит на неё ладана. Потом пусть он принесёт его сыновьям Аарона, священникам, и пусть он возьмёт оттуда свою горсть его тонкой муки и его масла со всем его ладаном. И пусть священник сожжёт это как его памятную долю на жертвеннике — огненное приношение, удовлетворяющее благоухание Иегове». В этих стихах положения, раскрывающие Троицу, — это хлебное приношение, Иегова, масло, священник и огонь. Троица связана с хлебным приношением очень субъективным образом.

Хлебное приношение — это прообраз Христа-Сына как пищи для удовлетворения Бога и человека. Оно готовилось в основном как пища священников, но часть его также сжигали на жертвеннике как огненное приношение как пищу Богу. Таким образом, хлебное приношение было пищей как Богу, так и человеку. Хлебное приношение является прообразом Христа главным образом в Его человечестве, потому что основным элементом его была тонкая мука, обозначающая человечество Христа. Христос как человек со всеми Его совершенными и полными добродетелями является пищей для Бога и тех, кто служит Богу.


Масло — это прообраз Духа, божественного элемента Христа как приношения. Христос как человек был полон Духа. Масло добавлялось к хлебному приношению по крайней мере тремя путями. В стихе 1 говорится, что масло следовало вылить на хлебное приношение. В стихе 4 говорится, что масло следовало смешать с лепёшками хлебного приношения, а в стихе 5 говорится, что масло следовало смешать с тонкой мукой хлебного приношения. Когда масло выливали, оно покрывало внешнюю сторону приношения, а когда масло смешивали с приношением, масло проникало внутрь приношения и пропитывало его. Это означает, что Дух был излит на Христа и что Дух был смешан, слит, с Ним и пропитал Его человеческий элемент. Христос как человек был основательно слит с Духом и пропитан Им. Когда Христос был зачат от Святого Духа, Его человеческий элемент был слит с божественным элементом Духа (Мф. 1:18). Дух был излит на Христа позже, когда Он начал служить в возрасте тридцати лет (3:16). В то время Дух помазал Его (Лк. 4:18).

Как и в прообразе всесожжения, в прообразе хлебного приношения Иегова — это Бог Отец как Принимающий приношение, священник — это прообраз Христа-Сына, Служащего, а огонь — это прообраз Бога как принимающего средства. Огонь и вода — это средства, потому что они делают что-то с приношением, но не являются частью приношения. Масло — это элемент, потому что оно является одной из основных составляющих приношения.

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ПРООБРАЗЕ МИРНОГО ПРИНОШЕНИЯ

В Лев. 3:1-3 сказано: «А если его приношение — жертва мирных приношений… пусть он преподнесёт его без порока перед Иеговой… И пусть сыновья Аарона, священники, покропят кровью поверх и вокруг жертвенника. И от жертвы мирных приношений пусть он преподнесёт огненное приношение Иегове». В стихе 11 сказано: «Это — пища огненного приношения Иегове». В Лев. 7:11-12 говорится: «А вот закон о жертве мирных приношений, которую до́лжно преподносить Иегове: Если кто-нибудь преподносит её в благодарение, то пусть он преподносит с жертвой благодарения бесквасные лепёшки, смешанные с маслом, и бесквасные коржи, помазанные маслом, и пропитанные лепёшки из тонкой муки, смешанные с маслом». В этих стихах ключевые положения, указывающие на Троицу, — это мирное приношение, Иегова, священник, огонь, жертва благодарения, бесквасные лепёшки, масло, бесквасные коржи, помазанные маслом, и пропитанные лепёшки из тонкой муки, смешанные с маслом.

Мирное приношение — это прообраз Христа-Сына как мира между Богом и человеком. Требования к тому, кто может стать миром между двумя враждующими сторонами, очень высоки. Христос стал миром между Богом и человеком, став многим и совершив многое. Как и в прообразах других приношений, Иегова — это Бог Отец как Принимающий приношение, священник — это прообраз Христа-Сына, Служащего, а огонь — это прообраз Бога как принимающего средства.

Жертва благодарения обозначает Христа-Сына для выражения благодарности Богу от приносящего жертву. В дополнение к обычному, общему мирному приношению, упомянутому в 3-й главе Левита, в 7-й главе описывается особое мирное приношение — жертва благодарения. Когда дети Израиля хотели сделать приношение Богу, движимые чувством благодарности в сердце, они приносили жертву благодарения, которая была частью мирного приношения. Общим мирным приношением могло быть только животное из крупного скота (3:1) или из мелкого скота (ст. 6), но мирное приношение в благодарение сопровождалось хлебным приношением.

Мирное приношение как жертву благодарения сопровождали три вида хлебных приношений: бесквасные лепёшки, бесквасные коржи и пропитанные лепёшки из тонкой муки, смешанные с маслом. Бесквасные лепёшки — это прообраз Христа-Сына как беспримесной и чистой пищи. Его человечество было без греха, проступков, недостатков или изъянов; оно было совершенным и беспримесным. Лепёшки могут быть толстыми, но коржи тонкие, их легко есть и переваривать. Следовательно, бесквасные коржи — это прообраз Христа-Сына как беспримесной и чистой пищи, которую легко есть и переваривать. Некоторые переживания Христа можно назвать трудными, но гораздо чаще Христа легко есть и переваривать. В наших переживаниях Христос — это и лепёшка, и корж. Поскольку масло и в этом случае обозначает Духа как божественный элемент хлебного приношения, пропитанные лепёшки из тонкой муки, смешанные с маслом, являются прообразом Христа-Сына как пищи, пропитанной элементом Духа и слитой с ним. Лепёшки были пропитаны маслом, а тонкая мука была смешана с ним. Как мы увидели, это обозначает божественное зачатие Христа Святым Духом, при котором божественность смешалась и слилась с Его человечеством и пропитала Его существо.

Христос как мирное приношение предназначен для того, чтобы Ему быть совместным наслаждением для Бога и человека в мире для общения. Мирное приношение предназначено не только для мира, но и для наслаждения. Это не индивидуалистическое наслаждение, а совместное наслаждение и общение. Христос может быть таким приношением для нашего мира, совместного наслаждения и общения благодаря участию Божественной Троицы.

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ПРООБРАЗАХ ЖЕРТВЫ ЗА ГРЕХ И ЖЕРТВЫ ЗА ПРОСТУПОК

В Лев. 4:3-6 говорится: «Пусть он преподнесёт... быка из крупного скота без порока Иегове в жертву за грех. И пусть он приведёт быка ко входу в Шатёр Собрания перед Иеговой… Пусть помазанный священник возьмёт крови быка и внесёт её в Шатёр Собрания и пусть… священник… покропит частью крови семь раз перед Иеговой». В Лев. 5:6-7 говорится: «Пусть он приведёт свою жертву за проступок Иегове за свой грех, которым он согрешил… в жертву за грех; и пусть священник совершит заглаживание за него из-за его греха. А если ему не хватает средств на ягнёнка, то пусть принесёт в свою жертву за проступок… двух горлиц или двух молодых голубей — одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение». В этих стихах ключевые положения, указывающие на Троицу, — это Иегова, жертва за грех, Шатёр Собрания, священник и жертва за проступок, которая включает в себя жертву за грех и всесожжение.

Как и в прообразах других приношений, Иегова — это Бог Отец как Принимающий приношения, Шатёр Собрания — это прообраз Христа-Сына как места приношения, священник — это прообраз Христа-Сына как Служащего, а огонь — это прообраз Бога как принимающего средства. Жертва за грех олицетворяет Христа-Сына как приношение за наш грех. Грех — это обитающая в нас греховная природа, которую мы унаследовали при рождении. Жертва за проступок олицетворяет Христа-Сына как приношение за наши грехи. Грехи — это греховные поступки, которые мы совершаем. Источником наших грехов является наша греховная природа. Христос является жертвой за грех и жертвой за проступок с целью искупить нас от нашего греха и наших грехов. Христос решает проблему греха в нашей природе и грехов, которые мы совершаем.

Согласно стиху 7, жертва за проступок могла состоять из двух горлиц или двух молодых голубей — одна птица в жертву за грех, а другая во всесожжение. В этом случае жертва за грех обозначает Христа-Сына как приношение за наш грех, которое решает проблему источника наших грехов, а всесожжение обозначает Христа-Сына как приношение для Божьего удовлетворения, которое решает проблему причины наших грехов. Совершив грех, мы можем покаяться, исповедаться и принять Христа как нашу жертву за проступок. Однако нам нужно также осознавать, что наши грехи происходят из греха, обитающего в нас, в нашей природе. Источником каждого проступка является внутренний грех в нашей плоти. Поэтому нам следует принимать не только Христа как нашу жертву за проступок в отношении наших греховных дел, но и Христа как нашу жертву за грех в отношении нашей греховной природы, которая производит эти грехи. Далее, причиной наших проступков является то, что мы не живём для Бога абсолютным образом. Поэтому нам также требуется всесожжение, которое решает проблему причины наших грехов. Христос как жертва за грех решает проблему источника наших проступков, а Христос как всесожжение решает проблему их причины.


Нам нужно ежедневно на практике принимать Господа как свою жертву за грех и жертву за проступок. У нас есть тенденция чаще применять Его как свою жертву за проступок, потому что мы осознаём свои многочисленные проступки, однако нам также нужно осознавать, что источником всех наших проступков является наша греховная природа, а их причиной — то, что мы не абсолютно преданы Богу. Применяя Христа как свою жертву за проступок, мы можем молиться: «Господь, я снова совершил проступок. Я снова и снова совершаю проступки, потому что я внутренне греховный и потому что я не люблю Тебя в достаточной мере и я не абсолютно предан Тебе». Мы можем и не употреблять термины «жертва за проступок», «жертва за грех» и «всесожжение» в своей молитве, но подобная исповедь подразумевает, что у нас есть надлежащее осознание своего состояния и что Христос как действительность приношений является решением проблемы нашего греха и наших грехов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В пяти основных приношениях в главах с 1-й по 7-ю Левита мы видим, что Триединый Бог является работающей Личностью как принимающий Отец, служащий Сын и сливающийся Дух. Триединый Бог также является элементами приношений, такими как масло, которое является одним из элементов хлебного приношения. Триединый Бог — это также функционирующие средства, такие как омывающая вода и сжигающий огонь. В целом пять приношений изображают, как Триединый Бог, будучи работающей Личностью, элементами приношений и функционирующими средствами, искупает Своих искупленных людей и приводит их в полное наслаждение божественным богатством Божественной Троицы. Изображённое в этих прообразах раскрывает, что действие Триединого Бога направлено не только на то, чтобы искупить нас, но и на то, чтобы привести нас в наслаждение богатством Троицы. Приношения предназначены для наслаждения Бога и также для нашего наслаждения. Действие Триединого Бога, показанное в прообразе приношений, производит мир. Мир предназначен для общения, а общение — для совместного наслаждения.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ЛЕВИТЕ (2)

Тексты Писания: Лев. 8:2, 12, 14, 18, 26, 30-31; 9:23-24; 14:4-5, 10, 12, 17-19; 24:2-4

Молитва: Господь, нам нужно, чтобы Твоя кровь очистила нас, и нам нужно, чтобы Твой Дух помазал нас. Даруй нам понимание. Покажи нам Твою тайну и дай нам полное откровение о Божественной Троице.

В предыдущей главе мы увидели, что Божественная Троица тесно связана с основными приношениями. Божественная Троица является структурой, элементами и каждым аспектом всех пяти основных приношений. В Бытии показано падение человека. В Исходе показано искупление падшего человека, завершившееся скинией, жилищем Бога среди Его искупленных, предназначенной для того, чтобы Бог мог полностью отдать Себя им, а они могли войти в Бога и наслаждаться Им в полноте. Далее, в Левите, показано, как Божьи искупленные люди могут наслаждаться Богом в общении через приношения в Шатре Собрания. Левит — это полное откровение о божественном общении.

Общение божественной жизни — это тема Первого послания Иоанна (1:3-7). В этом Послании показано, что нам нужно пребывать в Господе (2:27-28; 4:13) посредством помазания (2:20, 27) и посредством того, что мы исповедуем, что внутри нас есть грех (1:8), что мы совершаем грехи (ст. 9), что нам нужно очищение кровью Господа (ст. 7) и что нам нужно, чтобы Он Сам как наш Защитник, наш Параклет, решил проблему наших проступков в качестве умилостивления за нас (2:1-2). В Первом послании Иоанна всего пять глав, но в двадцати семи главах Левита тема божественного общения получает полное развитие. Увидеть это — огромное благословение. В предписаниях о приношениях в первом разделе Левита (гл. 1—7) мы видим Троицу, предназначенную для нашего переживания общения с Богом.

В этой главе мы рассмотрим три случая во втором разделе Левита. Сначала мы изучим некоторые отрывки в 8-й и 9-й главах, в которых показано, как спасённый человек может быть священником и служить Богу. В 8-й главе говорится о посвящении священников. Слово, переведённое как «посвятить», происходит от еврейского выражения, означающего «наполнить руки» (ср. Исх. 28:41; 29:9). Посвящение священников — это наполнение их рук для служения Триединому Богу. Тот, кто искуплен, должен служить Богу, преподнося Ему не себя и не что-либо ещё, а Самого Триединого Бога. Для такого служения необходимо в полной мере переживать раздаяние Божественной Троицы, подробно раскрытое в посвящении священников. Чтобы служить Богу, нам нужно не доктринальное знание Троицы, а богатое переживание Троицы. Троица предназначена не для доктрины, а для переживания. Чтобы мы могли служить Богу в качестве священников и чтобы наши руки были наполнены, нам нужно переживание Триединого Бога.

Следующий случай, который мы рассмотрим в Левите, — это очищение прокажённого в 14-й главе. В прообразе Божественная Троица тесно связана с очищением прокажённого. В начале своей христианской жизни я узнал из учений Братий, что прокажённый в Ветхом Завете является прообразом грешника. Проказа обозначает и внутренний, и внешний аспекты греха. Когда я благовествовал, я часто обращался к этому случаю в Левите, но лишь недавно я увидел, что очищение типичного прокажённого связано с Троицей. Прокажённый может быть очищен именно благодаря Божественной Троице. Очищение грешника целиком и полностью связано с переживанием Божественной Троицы.

Последний случай, описывающий переживание Божественной Троицы в Левите, — это забота о светильнике для сияния божественного света в 24-й главе. Хотя мы можем быть очищены, без сияния божественного света мы не можем ни ходить, ни двигаться, ни тем более служить Богу. Чтобы мы могли служить Богу, наши руки должны быть наполнены Троицей и мы должны находиться в сиянии божественного света. Внутри скинии находились все приношения, принадлежности и предметы обстановки, но, для того чтобы священники могли что-то сделать, требовалось сияние светильника. Точно так же современное здание может быть полностью построено, но если в нём не будет электричества, обеспечивающего его светом, то внутри здания будет невозможно что-либо сделать. Отсутствие света приводит к беспорядку, но в результате сияния света наступает порядок. Свет управляет. Именно благодаря свету мы можем двигаться. Кроме того, свет и жизнь (равно как тьма и смерть) тесно связаны друг с другом.

Согласно полному откровению в Левите, чтобы мы служили Богу, наслаждаясь Им, необходимы приношения, наполненные руки священников, очищение и божественное сияние. Это — божественное общение. Божественное общение — это просто наше наслаждение Триединым Богом для нашего служения, которое мы преподносим Ему.

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ПОСВЯЩЕНИИ СВЯЩЕННИКОВ

В Лев. 8:2 говорится: «Возьми Аарона и его сыновей с ним, и одежды, и масло помазания, и быка жертвы за грех, и двух баранов, и корзину бесквасного хлеба». Масло помазания — это прообраз составного Духа. Согласно Исх. 30:23-31, масло помазания — это составная масть, которая составлена из пяти элементов. Эти элементы, их количество и меры богаты своим значением. Масло помазания в Лев. 8:2 связано с жертвой за грех. Жертва за грех является прообразом Христа, приносимого за грех священников. Не следует думать, что те, кто служит священниками, не имеют греха. Подобно всем людям, у них есть грех внутри и грехи снаружи. Жертва за грех приносится за обитающий в них грех.

В стихе 12 говорится: «И вылил он часть масла помазания на голову Аарона и помазал его, чтобы освятить его». Когда масло помазания выливалось на голову служащего священника, оно переставало быть для него объективным и становилось чем-то субъективным. Когда масло выливалось на его голову, оно, вероятно, стекало вниз и покрывало всё его тело, в том числе лицо и одежду. Служащий священник освящался не доктриной и не учением, а тем, что он был помазан составной мастью. Составная масть обозначает составного Духа, включающего в Себя Триединого Бога, слитого с человечеством Христа, Его распятием и воскресением. Учение не может освятить нас; чтобы стать святыми, нам нужно переживать составного Духа.

В стихе 14 говорится: «И привёл он быка жертвы за грех, и Аарон и его сыновья возложили свои руки на голову быка жертвы за грех». Возложение рук обозначает союз и отождествление. Масло выливали на священников, и священники возлагали свои руки на быка. Это означает, что составной Дух помазывает нас и что мы возлагаем свои руки на Христа, чтобы соединиться и отождествиться с Ним. Ветхозаветные картины передают многие подробности, которые нельзя увидеть в словах, прямо сказанных в Новом Завете. Ясные, прямые слова о божественном общении содержатся в Первом послании Иоанна, но подробности этого божественного общения можно увидеть на протяжении всего Левита. Картина того, как масло выливалось на голову Аарона, и того, как Аарон возлагал свои руки на быка жертвы за грех, служит прообразом того, что составной Дух помазывает нас, а также прообразом нашего союза и отождествления с Христом.

В стихе 18 говорится: «И преподнёс он барана всесожжения, и Аарон и его сыновья возложили свои руки на голову барана». Священники возлагали свои руки не только на жертву за грех, но и на всесожжение. Всесожжение обозначает Христа для Божьего удовлетворения. Бык был жертвой за грех, а баран был всесожжением для Божьего удовлетворения. Христос является приношением и за наш грех, и для Божьего удовлетворения. Поскольку мы отождествляемся с Ним в этих двух аспектах, нашему греху кладётся конец и мы можем удовлетворить Бога.

В стихе 26 говорится: «И из корзины бесквасного хлеба, которая была перед Иеговой, взял он одну бесквасную лепёшку, и одну лепёшку промасленного хлеба, и один корж». Иегова — это Бог Отец, а масло — это прообраз Духа. Бесквасный хлеб обозначает безгрешного Христа, а промасленный хлеб является прообразом Христа, слитого с Духом. Христос жил жизнью без греха и при этом полной Духа. Эти хлебы предназначались священникам в пищу и в качестве жизнеобеспечения (ст. 31). Чтобы служить Богу, недостаточно быть освящённым внешне; нам также необходимо питание, внутреннее снабжение. Приношения были в основном пищей для Бога, но часть хлебного приношения предназначалась в пищу священнику. Безгрешный Христос, слитый с Духом, является питательным снабжением, которое поддерживает нас в нашем священническом служении.


В стихах 30-31 говорится: «И взял Моисей масла помазания и крови, которая была на жертвеннике, и покропил ими на Аарона, на его одежды, и на его сыновей, и на одежды его сыновей с ним; и освятил он Аарона, его одежды, и его сыновей, и одежды его сыновей с ним. И сказал Моисей Аарону и его сыновьям: Сварите плоть у входа в Шатёр Собрания и съешьте её там с хлебом, который в корзине посвящения, как я повелел, сказав: „Пусть Аарон и его сыновья съедят её“». После того как масло помазания выливалось на Аарона в стихе 12, им кропили священников и их одежды. Шатёр Собрания — это прообраз Христа как жилища Бога среди Его людей. Плоть барана посвящения — это прообраз Христа как пищи священников (ст. 22; ср. Исх. 29:31-32). Одного барана полностью сжигали в пищу Богу, но плоть второго барана, который был приношением для посвящения, предназначалась в пищу священникам. Хлеб хлебного приношения, который клали в корзину посвящения, тоже является прообразом Христа как пищи священников (Лев. 8:2). Священники ели плоть барана посвящения и хлеб хлебного приношения. Лучший рацион состоит из животной жизни, обозначающей Христа как искупающую жизнь (Ин. 1:29), и растительной жизни, обозначающей Христа как порождающую жизнь (12:24). Как действительность этих приношений, Христос является нашей пищей для искупления и порождения.

В Лев. 9:23-24 говорится: «И вошли Моисей и Аарон в Шатёр Собрания. И вышли они и благословили народ; и явилась слава Иеговы всему народу. Тогда вышел огонь от Иеговы и поглотил всесожжение и тучные части на жертвеннике». После посвящения священников Моисей и Аарон вошли в скинию; затем они вышли и благословили народ. Тогда явилась слава, которая есть Бог выраженный. Огонь, сжигавший приношения на жертвеннике, не был огнём, зажжённым при помощи человеческих рук; это был огонь, вышедший от Бога. Дети Израиля были приведены к горе Синай, у которой они оставались девять месяцев; там они получили божественное откровение и построили скинию. После того как Израиль воздвиг скинию, Моисей наполнил руки священников, чтобы освятить их. Тогда впервые приношения были принесены Богу перед скинией. В 40-й главе Исхода скиния и жертвенник были приготовлены, но священники, которые должны были приносить приношения, ещё не были готовы. Поэтому священников нужно было посвятить. Левит продолжает повествование в Исходе. После того как в 8-й главе Левита Аарон и его сыновья были официально введены в должность священников, в 9-й главе они сразу же начали приносить приношения. Как только Моисей помазал и посвятил священников, Аарон начал раскладывать на жертвеннике различные приношения. Но с этими приношениями ничего не произошло, пока Моисей и Аарон не вошли в скинию и не вышли из неё. Тогда вышел огонь от Бога и сжёг приношения (ст. 23-24). Этот божественный огонь продолжал гореть и никогда не гас (6:12-13; ср. 16:12).

Огонь, поглотивший приношение, обозначает Бога как принимающее средство. Как мы уже увидели, этот огонь можно назвать ртом Бога, поскольку Бог принимал приношения на жертвеннике посредством этого огня. Поскольку огонь был не земным огнём из человеческих рук, а небесным огнём от Самого Бога, сжигание приношения было принятием Богом этого приношения. Этот огонь был не судящим огнём, а принимающим огнём. Итогом сжигания был пепел, который был знаком того, что Бог принял приношение. Обычно вид пепла — это не что-то приятное, но приносившие приношения священники надеялись увидеть пепел. Когда они видели пепел, это давало им уверенность, что Бог принял их приношение; другими словами, Бог насладился принесённой ими пищей.

Посвящение священников, наполнение их рук, предназначалось для того, чтобы они наслаждались божественным раздаянием Божественной Троицы. Согласно Новому Завету, христианское служение является священническим служением, священством (1 Пет. 2:5, 9). Если у нас нет священства, то ничто из того, что мы делаем, не является служением Богу. Служение, которого требует от нас Бог, является священническим служением. К сожалению, мало кто из сегодняшних христиан видит это откровение, поэтому многие из тех, кто считает, что служит Богу, в действительности трудятся в неведении и слепоте. Нам нужно увидеть в Ветхом Завете подробности божественного откровения. В 10-й главе Левита два сына Аарона умерли, потому что принесли приношение при помощи чуждого огня, то есть огня, произведённого человеком; этот огонь обозначает природный энтузиазм, природный пыл, природную силу и природные способности человека. Мы не можем служить Господу своей природной жизнью и способностью. Наше служение должно состоять из наполнения наших рук Божественной Троицей; иначе наше служение будет мерзостью в глазах Бога. Наполнение наших рук Божественной Троицей как действительностью прообразов в 8-й и 9-й главах Левита приведёт нас к наслаждению божественным раздаянием Божественной Троицы. Наши руки должны быть наполнены Божественной Троицей, и всё наше существо должно каждый день питаться Божественной Троицей и сливаться с Божественной Троицей. Тогда мы сможем служить Богу и служение, которое мы будем преподносить Богу, будет полностью принято Им.

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ОЧИЩЕНИИ ПРОКАЖЁННОГО

В Лев. 14:4-5 говорится: «Пусть священник прикажет, чтобы взяли для очищаемого двух живых чистых птиц… И пусть священник прикажет, чтобы закололи одну птицу в глиняном сосуде над текущей водой». Священник — это прообраз Христа-Сына. Для очищения прокажённого требовались две живые и чистые птицы, которые являются прообразом Христа-Сына, живого и чистого. Птица, которую убивали, обозначает распятого Христа, а птица, которую отпускали, обозначает воскрешённого Христа (ст. 7). Чтобы очистить нас от нашего греховного состояния, требуется распятый Христос с Его пролитой кровью и воскрешённый Христос с Его жизнью воскресения. Текущая вода, которая также предназначалась для очищения прокажённого, обозначает Духа. После того как мы насладились распятым и воскрешённым Христом, животворящий Дух делает нас живыми и чистыми.

В стихе 10 говорится: «Пусть он возьмёт двух ягнят мужского пола без порока, и одну молодую овцу однолетнюю без порока, и три десятых части эфы тонкой муки в хлебное приношение, смешанной с маслом». И два ягнёнка мужского пола, и молодая овца, и хлебное приношение являются прообразом Христа-Сына. В стихе 12 говорится: «И пусть возьмёт священник одного ягнёнка мужского пола, и преподнесёт его как жертву за проступок». Три ягнёнка предназначались в жертву за проступок, в жертву за грех и во всесожжение в качестве Божьей пищи (ст. 19-20). Прокажённые обозначают нечистых людей, грешников. Поскольку мы грешники, нам нужно, чтобы Христос как действительность этих приношений очистил нас. Христос как жертва за проступок решает проблему наших грехов. Христос как жертва за грех решает проблему нашей греховной природы. Христос как всесожжение является пищей Бога для Его удовлетворения. Все эти подробности содержатся только в Ветхом Завете.

Хлебное приношение — это прообраз человечества Христа как Божьей пищи, а масло — это прообраз Духа. Поэтому хлебное приношение, смешанное с маслом, обозначает Христа-Сына, слитого с Духом в Его человечестве, как Божью пищу. Бога может удовлетворить только надлежащее человечество. Поэтому, чтобы удовлетворить Бога, Христу нужно было стать человеком. Человечество Христа является совершенным и полностью слитым с Духом.


В стихах с 17 по 19 говорится: «А из остального масла, которое на его ладони, пусть нанесёт священник часть на мочку правого уха очищаемого, и часть на большой палец его правой руки, и часть на большой палец его правой ноги, на кровь жертвы за проступок. А остальное масло, которое на ладони священника, пусть он нанесёт на голову очищаемого. Потом пусть совершит священник заглаживание за него перед Иеговой. И пусть принесёт священник жертву за грех и совершит заглаживание за очищаемого из-за его нечистоты, а после пусть заколет всесожжение». Перед тем как нанести на прокажённого масло, на его правое ухо, на большой палец его правой руки и на большой палец его правой ноги наносилась кровь жертвы за проступок (ст. 14). Отсюда видно, что без крови Христа мы не можем наслаждаться помазывающим Духом. Ухо нужно для того, чтобы слушать и слышать; рука обозначает дела, а нога нужна, чтобы ходить. Это показывает, что мы совершаем проступки, потому что мы не слушаем слово Божье надлежащим образом, не делаем всё согласно Божьей воле и не ходим Божьими путями.

В очищении прокажённого мы видим связь между жертвой за проступок, жертвой за грех и всесожжением. Сначала нам нужна жертва за проступок, затем жертва за грех и наконец всесожжение. Поскольку у нас много проступков, сначала нам нужен Христос как наша жертва за проступок, которая решает проблему наших грехов. Затем нам нужно осознать, что источником наших грехов является обитающий в нас грех, наша греховная природа, поэтому нам также нужен Христос как наша жертва за грех. В конце концов нам нужно осознать, что причина наших грехов в том, что мы не абсолютно преданы Богу, поэтому нам также нужен Христос как наше всесожжение. Кроме того, нам нужен Христос как наше хлебное приношение, которое будет снабжать нас, чтобы мы могли жить жизнью, абсолютно преданной Богу. Посредством Христа как этих четырёх приношений грешник полностью очищается от своей нечистоты.

Ветхозаветные прообразы раскрывают многие подробности нашего духовного переживания. Иегова как Бог Отец, различные приношения как прообразы Христа-Сына и текущая вода и масло, олицетворяющие Духа, показывают, что грешники, которых обозначает прокажённый, должны быть очищены, чтобы они могли вернуться к наслаждению Триединым Богом. Фактически само очищение является переживанием Триединого Бога и наслаждением Им. Все трое Троицы имеют непосредственное отношение к очищению грешника. Когда мы были спасены, мы наслаждались Христом, который пролил Свою кровь за нас и воскрес, мы наслаждались живым Духом, который оживотворил нас, сделав нас живыми, и мы наслаждались Богом Отцом, принявшим нас с радостью. Кроме того, спасение — это только начало нашего наслаждения Триединым Богом; оно приводит нас к жизни, в которой мы следуем за Божественной Троицей и полностью наслаждаемся Её раздаянием.

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ЗАБОТЕ О СВЕТИЛЬНИКЕ

В Лев. 24:2-4 говорится: «Вели детям Израиля, чтобы они приносили тебе чистое масло из выбитых маслин для света, чтобы лампада горела постоянно. С внешней стороны завесы Свидетельства в Шатре Собрания пусть Аарон содержит её в порядке с вечера до утра перед Иеговой постоянно. Пусть это будет вечное постановление во все ваши поколения. Пусть он содержит лампады в порядке на чистом светильнике перед Иеговой постоянно». Чистое масло — это прообраз Духа. Свет — это сияние Бога. Лампады — это семь лампад (Исх. 25:37), которыми являются семь Духов Божьих, семикратно усиленный Дух (Отк. 4:5), как выражение Бога. Шатёр Собрания — это прообраз Христа как жилища Бога среди Его людей. Иегова здесь — это Триединый Бог.

Золото светильника (Исх. 25:31) обозначает Бога Отца в Его божественной природе, форма светильника обозначает Бога Сына как воплощение Бога Отца, а семь лампад обозначают Бога Духа как семикратно усиленное выражение Отца в Сыне. Таким образом, весь светильник обозначает Христа как воплощение Триединого Бога. Это воплощение сияет, чтобы служители могли жить, ходить и работать под сиянием Триединого Бога.

Итак, забота о светильнике раскрывает, что Божественная Троица применяется для сияния божественного света в Божьем жилище, чтобы люди Божьи могли служить Богу благодаря наслаждению Божественной Троицей. В прообразе и посвящение священников, и очищение прокажённого, и сияние света лампад являются следствием божественного раздаяния Божественной Троицы. Такое откровение требует глубокого размышления, молитвы и общения.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ЧИСЛАХ

Тексты Писания: Числ. 6:13-16, 22-27; 7:1, 11-17; 9:15-18, 21; 20:6-8

Молитва: Господь, мы верим, что действительность Божественной Троицы присутствует с нами. Благодарим Тебя за Твою очищающую кровь и Твоего помазывающего Духа. Господь, мы полагаемся на то, что Ты благословишь нас. Мы понимаем, что мы ничто и что мы ничего не можем сделать. Всё, что мы делаем сами по себе, тщетно. Мы так нуждаемся в Тебе! Нам нужно, чтобы Ты показал нам божественное откровение, божественную тайну, Божественной Троицы. Сделай Троицу действительной для нас. Господь, нам нужно Твоё свежее говорение, чтобы мы получили обильное снабжение Твоей жизни. Господь, снова очисти нас и прими нас. Пусть наше сердце будет открыто для Тебя и будет алкать и жаждать Тебя.

В этой главе мы рассмотрим Божественную Троицу, раскрытую в пяти случаях в Числах: в отделении назорея, в тройном благословении Иеговы, данном Его народу, в функции скинии и приношений, в облаке и огне, покрывавших скинию, и в рассечённой скале.

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ОТДЕЛЕНИИ НАЗОРЕЯ

Слово «назорей» означает «тот, кто отделён». Корень существительного «назорей» происходит от еврейского глагола «наза́р», означающего «быть отделённым» (6:2). Назореи были отделены от мира для Бога. В Ветхом Завете Бог предписал, что потомки Аарона будут священниками. Поэтому некоторые рождались священниками согласно Божьему избранию. Однако эта дверь не была закрыта для других людей, желавших служить Богу, потому что Бог также установил принцип назорея. Если те, кто не родился священником, хотели служить Богу, они могли делать это добровольно в качестве назореев. Самуил был назореем. Он не родился священником, но, став назореем, он в итоге поступал и служил как священник (1 Цар. 1—3). Аароновы священники были избраны Богом, а назореи становились священниками добровольно. Эти два принципа по-прежнему существуют сегодня в церковной жизни. С одной стороны, мы избраны Богом (Эф. 1:4); с другой стороны, нам нужно добровольно стать назореями, чтобы служить в качестве священников. Хотя мы знаем, что мы избраны Богом, в нашем фактическом служении мы не вполне осознаём своё избрание. Когда мы служим в церковной жизни, мы в основном осознаём необходимость в добровольном посвящении. Господь Иисус был действительным назореем. Будучи Его последователями, мы должны добровольно служить Богу. В Рим. 12:1-2 говорится о добровольном принесении себя и отделении от мира для Бога.

С юности я знал, что быть назореем — значит добровольно принести себя, однако лишь недавно я увидел, что отделение назорея тесно связано с Троицей. При отделении назорея нужно было принести несколько приношений: всесожжение, жертву за грех, мирное приношение и хлебное приношение из разных лепёшек, помазанных маслом и смешанных с маслом. Эти четыре вида приношений были основными приношениями, необходимыми для отделения назорея.

В Числ. 6:13 говорится: «Вот закон о назорее, когда исполнятся дни его отделения: Пусть приведут его ко входу в Шатёр Собрания». Шатёр Собрания обозначает Христа как жилище Бога и место собрания Божьих людей. Все случаи наслаждения Троицей, которые мы увидели в Исходе и в Левите, связаны с Шатром Собрания. Мы ни в коем случае не должны оставлять Христа как Шатёр Собрания, потому что Он является основанием и сферой для нашего наслаждения Божественной Троицей.

Стих 14 начинается следующим образом: «И пусть он преподнесёт своё приношение Иегове». В Ветхом Завете почти всегда употребляется выражение «приношение Иегове» и очень редко используется выражение «приношение Богу». Божественный титул «Иегова» в Ветхом Завете имеет две главные отличительные черты. Он указывает на отношения Бога с человеком, и он указывает на Троицу. Как мы уже увидели, в Исх. 3:6 Иегова сказал: «Я… Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Иегова назвал Себя Богом трёх поколений, «тройным» Богом, что подразумевает Божественную Троицу. Таким образом, в отделении назорея в 6-й главе Чисел Иегова — это Триединый Бог.

Далее в стихе 14 говорится: «…одного однолетнего ягнёнка мужского пола без порока во всесожжение, и одну молодую овцу однолетнюю без порока в жертву за грех, и одного барана без порока в мирное приношение». Всесожжение обозначает Христа для Божьего удовлетворения, а жертва за грех обозначает Христа, принесённого за грех назорея. Всесожжение было основой, основным приношением, в обете назорея. Чтобы быть назореем, нам нужно жить жизнью всесожжения — жизнью, абсолютно отданной Богу. Жертва за грех необходима потому, что наша греховная природа мешает нам жить жизнью, абсолютно отданной Богу. Обет назорея не включает в себя жертву за проступок, потому что мы не живём абсолютно для Бога в основном не по причине наших проступков, а из-за нашей греховной природы. Даже если бы мы не совершали никаких грехов и проступков, у нас всё равно оставался бы этот внутренний грех. Некоторые неверующие на первый взгляд способны быть хорошими людьми, обладающими возвышенными качествами, и они даже умеют владеть собой лучше, чем некоторые ищущие христиане. Однако эти люди, которые так хорошо ведут себя, далеки от Бога, и в них по-прежнему присутствует грех. Наш природный состав является греховным, и в нём нет ничего для Бога, как бы хорошо мы ни выглядели в глазах человека.

Мирное приношение в обете назорея показывает, что, когда мы живём жизнью добровольного служения Богу, мы наслаждаемся миром. Когда мы не живём жизнью назорея, то есть жизнью, абсолютно отданной Богу, нам трудно иметь мир. Если мы не живём жизнью назорея, то внешне у нас, возможно, не будет проблем с другими, но внутренне у нас будут проблемы со всеми. Мирное приношение — это прообраз Христа, который является миром назорея с Богом и с Его людьми.

В стихах 15-16 говорится: «…и корзину бесквасного хлеба, лепёшек из тонкой муки, смешанных с маслом, и бесквасных коржей, помазанных маслом, и их хлебное приношение, и их возлияния. И пусть священник преподнесёт это перед Иеговой и принесёт его жертву за грех и его всесожжение». Корзина бесквасного хлеба содержит составляющие хлебного приношения. Помазание — это внешний союз; смешивание — это внутреннее слияние. Очень немногие христианские учителя осмеливаются говорить о слиянии, потому что существовавшая в ранней церкви ошибочная доктрина о слиянии была осуждена как еретическая. Некоторые выступают против нашего учения о том, что в Христе Бог слился с человеком, поскольку считают, что в результате слияния двух элементов с разными природами производится третья отдельная природа. Однако в словаре Уэбстера даётся следующее определение этого слова [англ. mingle]: «Свести или сочетать друг с другом или с чем-либо ещё так, чтобы в этом сочетании составные части оставались различимыми». Таким образом, при слиянии двух элементов их природы остаются различимыми. Если смешать чай с водой, то они не утратят свою различимую природу. Картина, которую мы видим в ветхозаветном прообразе хлебного приношения, — тонкая мука, смешанная с маслом, — ясно показывает, что в Христе человечество было слито с божественностью.

Бесквасные лепёшки из тонкой муки, смешанной с маслом, и бесквасные коржи, помазанные маслом, обозначают безгрешного Христа, слитого с Духом и помазанного Духом, как пищу и для Бога, и для священника. Христос безгрешен, и Он помазан внешне Духом и слит внутренне с Духом. Он без греха, и Он полон Духа. Такой Христос является пищей и для Бога, и для служащих.

Хлебное приношение — это прообраз Христа для Божьего удовлетворения, а возлияние — это прообраз Христа для Божьего удовольствия. В качестве возлияния использовалось вино (Лев. 23:13), а назначение вина состоит в том, чтобы приносить удовольствие тому, кто его пьёт. Удовлетворение — это не то же самое, что удовольствие. Когда мы едим основное блюдо, мы получаем удовлетворение и насыщаемся, но удовольствие мы переживаем, только когда едим десерт. Богу нужно не только удовлетворение, или насыщение, но и удовольствие. Возможно, принеся себя Богу, мы принесём Ему удовлетворение, но нам также нужно принести Ему удовольствие, излив себя.

Апостол Павел сказал, что он изливается как возлияние Богу (Флп. 2:17; 2 Тим. 4:6). Павел излил всё своё существо, чтобы доставить Богу удовольствие. Частью жизни Павла, которая принесла Богу удовольствие, была его мученическая смерть. Павел жил посвящённой жизнью, жизнью назорея, которая была воспроизведением жизни Иисуса и удовлетворением для Бога; когда же Павел был предан мученической смерти, он излился как возлияние Богу. При жизни Павел удовлетворял, насыщал, Бога как пища, но в конце своей жизни он доставил Богу удовольствие как возлияние.


С посвящением священников в главах с 1-й по 7-ю Левита были связаны всесожжение, жертва за грех, мирное приношение и хлебное приношение, но не возлияние. Однако при отделении назорея использовалось также возлияние. Отсюда видно, что, если мы служим Богу только на основании Его избрания, мы, возможно, приносим Ему удовлетворение, но, чтобы доставить Богу настоящее удовольствие, мы должны служить Ему на добровольной основе. Добровольное служение доставляет Богу большое удовольствие.

Отделение назорея происходило для того, чтобы он в прообразе мог участвовать в божественном раздаянии Божественной Троицы. Ещё до того как назорей начинал служить, он участвовал в богатстве Троицы, когда отделял себя от мира для Бога. Согласно повелению в Рим. 12:1, нам нужно добровольно посвятить себя Богу, и прообразы в отделении назорея в 6-й главе Чисел показывают, что Божественная Троица полностью связана с нашим посвящением.

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ТРОЙНОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ ИЕГОВЫ, ДАННОМ ЕГО НАРОДУ

В Числ. 6:22-27 говорится: «Иегова говорил Моисею и сказал: Говори Аарону и его сыновьям и скажи: Так благословляйте детей Израиля; говорите им: Пусть благословит тебя Иегова и сохранит тебя; пусть осветит тебя Иегова Своим лицом и благоволит к тебе; пусть поднимет на тебя Иегова Свой взор и даст тебе мир. Так пусть они возлагают Моё имя на детей Израиля, чтобы Я Сам благословил их». Иегова повелел священникам троекратно благословлять Его народ в Его имени. Это было тройное благословение Иеговы, Триединого Бога, данное Его народу.

Иегова упоминается здесь три раза — по одному разу в каждой части тройного благословения, из чего следует, что Иегова — это Божественная Троица. Первая часть благословения — «Пусть благословит тебя Иегова и сохранит тебя» — подразумевает Отца, первого в Троице. Вторая часть — «Пусть осветит тебя Иегова Своим лицом и благоволит к тебе» — подразумевает Сына, второго в Троице. Слово «лицо» обозначает присутствие. Слово «осветит» подразумевает свет и обозначает приход чего-то. Слово «благоволит» означает «даёт благодать». Таким образом, во второй части тройного благословения Иегова приходит к нам и даёт нам благодать; это нечто более субъективное и связанное с переживанием, чем то, что Иегова благословляет и сохраняет нас. В третьей части тройного благословения Иеговы, которая подразумевает Святого Духа, третьего в Троице, Иегова поднимает на нас Свой взор и даёт нам мир. Лицо (ст. 25) обозначает присутствие человека, а взор обозначает его выражение. Взор подразумевает нечто более конкретное и близкое, что служит в основном для передачи приятного выражения, например, выражения любви, милости и доброты.

Стихи с 24 по 27 представляют собой благословение Триединого Бога. Отец благословляет и сохраняет нас. Сын, Бог воплощённый, является сиянием Божьего присутствия и приносит благодать (Ин. 1:14, 16-17). Дух является Божьим близким приятным присутствием и даёт нам мир. В нескольких новозаветных Посланиях говорится: «Благодать вам и мир» (например, в Рим. 1:7; 1 Кор. 1:3; 2 Пет. 1:2; Отк. 1:4). Благодать — это Бог для нашего наслаждения, а мир — это результат нашего наслаждения Богом. Благодать — это Христос (2 Кор. 13:14А; ср. 1 Кор. 15:10; Гал. 2:20), а мир — это Дух (Рим. 14:17). Таким же образом взаимосвязаны лицо Бога и взор Бога, Христос и Дух, благодать и мир. В тройном благословении в 6-й главе Чисел уникальным образом раскрыта Троица.

Этим тройным благословением Иеговы, Триединого Бога, данным Его народу, священник должен был благословлять детей Израиля, чтобы они наслаждались богатством Божественной Троицы. Это ветхозаветное благословение предызображает новозаветное благословение Триединого Бога, раздающего Себя в Божественной Троице в нас для нашего наслаждения.

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ФУНКЦИИ СКИНИИ И ПРИНОШЕНИЙ

В Числ. 7:1 говорится: «Моисей закончил ставить скинию, и помазал её, и освятил её, и все её предметы, и жертвенник, и все его принадлежности, и помазал их, и освятил их». В стихах с 11 по 17 говорится: «Иегова сказал Моисею: Пусть они преподносят своё приношение по одному вождю в день для посвящения жертвенника. И в первый день преподнёс своё приношение Наассон… из колена Иуды. И его приношение — одно серебряное блюдо… одна серебряная чаша… и то и другое полное тонкой муки, смешанной с маслом, в хлебное приношение; одна золотая кружка… полная курения; один бык из крупного скота, один баран, один однолетний ягнёнок мужского пола во всесожжение; один козёл в жертву за грех; и в жертву мирных приношений два вола, пять баранов, пять козлов, пять однолетних ягнят мужского пола».

Предметами скинии были предметы её обстановки, а принадлежностями жертвенника были его сосуды. Скиния — это прообраз Христа как жилища Бога среди Его людей. Масло помазания — это прообраз всеобъемлющего составного Духа. Иегова — это Триединый Бог. Чистое масло в хлебном приношении — это прообраз Духа. Хлебное приношение — это прообраз Христа как пищи для насыщения Бога и Его служителей. Курение — это прообраз Христа как благоуханного запаха Богу, благодаря которому Бог принимает Его людей. Всесожжение — это прообраз Христа для Божьего удовлетворения. Жертва за грех — это прообраз Христа, распятого за грех Божьих людей. Мирное приношение — это прообраз Христа как мира между Богом и Его людьми для их взаимного наслаждения. Бог и Его люди вместе наслаждаются Христом как мирным приношением.

Числа являются продолжением Левита, а Левит — это продолжение Исхода. По сути, эти три книги представляют собой единое повествование. В первой части этого повествования, Исходе, подчёркивается скиния; во второй части, Левите, подчёркивается священство; а в третьей части, Числах, подчёркивается функция скинии и жертвенника, а также служение священства. Скиния и жертвенник были поставлены в последней главе Исхода, но функционировать они начали в 7-й главе Чисел с приношений для посвящения жертвенника. Это посвящение предназначалось для того, чтобы скиния со всеми её предметами и жертвенник со всеми его принадлежностями начали функционировать посредством раздаяния Божественной Троицы, с тем чтобы Божий искупленный народ мог наслаждаться богатством Божественной Троицы всё время и на протяжении всех поколений. Начало функционирования скинии и жертвенника было всецело связано с Божественной Троицей.

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ОБЛАКЕ И ОГНЕ, ПОКРЫВАВШИХ СКИНИЮ

В Числ. 9:15-18 говорится: «И в тот день, когда была поставлена скиния, облако покрыло скинию, Шатёр Свидетельства; а вечером оно было над скинией как вид огня до утра. Так было всегда; облако покрывало её днём, а вид огня — ночью. И когда облако поднималось от шатра, то после этого дети Израиля отправлялись в путь; и в том месте, где облако опускалось, там дети Израиля располагались станом. По повелению Иеговы дети Израиля отправлялись в путь, и по повелению Иеговы они располагались станом; до тех пор пока облако пребывало на скинии, они стояли станом». В стихе 21 говорится: «Если иногда облако было с вечера до утра, когда облако поднималось утром, они отправлялись в путь; или если оно было день и ночь, когда облако поднималось, они отправлялись в путь». Облако — это прообраз Духа днём, а огонь — это прообраз Духа ночью. Скиния — это прообраз Христа как жилища Бога среди Его людей. Иегова — это Триединый Бог.

То, что облако и огонь покрывали скинию, означает, что Божественная Троица предназначена для того, чтобы Божьи люди, которые остаются на месте или путешествуют, могли наслаждаться богатством Божественной Троицы всё время и на всём пути. Когда они оставались на месте и когда они путешествовали, Божье присутствие было с ними как Троица. Иногда Бог является для нас чем-то объективным, но Троица — это всегда нечто субъективное. Другими словами, когда мы переживаем Бога, Он есть Троица. Троица предназначена не для доктринального знания Божества, а для того, чтобы Божьи люди переживали Бога и наслаждались Им.


БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В РАССЕЧЁННОЙ СКАЛЕ

В Числ. 20:6-8 говорится: «Явилась им слава Иеговы. Тогда Иегова говорил Моисею и сказал: Возьми жезл… и говорите скале у них на глазах, чтобы она дала свою воду. Так ты извлечёшь для них воду из скалы и напоишь общество и их скот». В этих стихах слава — это Бог выраженный, а Иегова — это Триединый Бог. Скала является прообразом распятого Христа, следующего за Божьими людьми. В 1 Кор. 10:4Б говорится: «[Они] пили из духовной скалы, следовавшей за ними, и этой скалой был Христос». Сегодня Христос как Дух следует за нами повсюду. Вода — это прообраз Духа жизни (ст. 4А; Ин. 7:38-39). Эта вода начала проистекать из рассечённой скалы в 17-й главе Исхода и продолжала течь в 20-й главе Чисел. Согласно сказанному Павлом в 1 Кор. 10:4, скала следовала за детьми Израиля и проистекала водой для утоления их жажды на протяжении всего их путешествия по пустыне в течение сорока лет. Дух как живая вода, вытекающая из Христа как рассечённой скалы, является проистечением Триединого Бога, и итогом этого течения является завершение всей Библии. Река воды жизни, текущая из престола Бога, и растущее вдоль реки дерево жизни в Отк. 22:1-2 — это течение Триединого Бога. Это нечто очень важное. Рассечённая скала в 20-й главе Чисел показывает, что Божественная Троица следует за Божьими людьми в их путешествии, чтобы утолять их жажду, благодаря чему они могут наслаждаться богатством божественной жизни.

Все пять рассмотренных нами случаев в Числах: отделение назорея, тройное благословение Иеговы, данное Его народу, функция скинии и приношений, облако и огонь, покрывавшие скинию, и рассечённая скала — подразумевают Триединого Бога. Нам нужна Божественная Троица для нашего посвящения в качестве назореев. Троица является структурой и содержанием данного нам божественного благословения. Нам нужна Троица для функционирования скинии и жертвенника. Нам нужна Троица как Божье присутствие, которое остаётся с нами, путешествует с нами и ведёт нас. Нам нужна Троица в качестве источника живой воды, который всегда следует за нами, чтобы утолять нашу жажду.

На первый взгляд Числа — это повествование об исчислении Божьего народа и его путешествии по пустыне. На самом деле структуру этого повествования составляет Божественная Троица. Без Божественной Троицы повествование в Числах было бы пустым. Глубинной действительностью повествования в Числах является Божественная Троица, как показано в отделении назореев, в тройном благословении Иеговы, данном Его народу, в функции скинии и жертвенника, в постоянном присутствии Бога с Его народом в его путешествии и в утоляющей жажду скале, которая следовала за ними в их следовании за Богом. Это показывает, какое важное место занимает Троица. Божественная Троица — это наш путь следования за Господом, наш путь служения Ему и наш путь получения снабжения жизни.



Перейти к оглавлению


© Living Stream Ministry


ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В КНИГЕ СУДЕЙ

Тексты Писания: Суд. 5:23; 6:12, 14, 19, 21-26, 34; 11:29-30, 32; 13:3-25; 15:14, 19

Молитва: Господь, мы поклоняемся Тебе за всё, чем Ты являешься для нас. Мы благодарим Тебя за Твоё Слово и за Твоё говорение. Даруй нам Твоё благодатное посещение. Мы нуждаемся в Тебе. Господь, очисти нас и помажь нас. Мы полагаемся на Твоё помазание. Благодарим Тебя, Господь, что Ты — всеобъемлющий Дух, непрерывно помазывающий нас. Благодарим Тебя за Твоего Духа и Твоё слово. Мы один дух с Тобой, и у нас внутри есть Твоё слово. Господь, мы полагаемся на Тебя и на Твоё говорение. Мы не полагаемся на себя или на свои дела. Мы полагаемся полностью на Тебя. Порази врага и дай нам Твоё свежее говорение, чтобы удовлетворить все наши нужды. Господь, мы хвалим Тебя, благодарим Тебя и воздаём Тебе всю славу. 

В предыдущих главах мы увидели многое о Божественной Троице в Бытии, Исходе, Левите и Числах. Однако во Второзаконии и Книге Иисуса Навина содержится мало указаний на Троицу. Нам нужно рассмотреть причины этого. В Бытии Троица участвовала в Божьем творении и, после того как человек пал, в Божьем искуплении. Затем Троица участвовала в избрании и призвании Богом Его народа и в Его дальнейшем движении с Его избранниками — главным образом с Авраамом, Исааком и Иаковом. Исход представляет собой повествование о Божьем всеобъемлющем искуплении и о том, как Бог провёл Свой искупленный народ через Красное море и пустыню и привёл их к горе Синай, где они смогли получить откровение о построении Божьего жилища. Для осуществления этой божественной деятельности Троица была совершенно необходима. Левит — это повествование об общении искупленного народа с Богом и их наслаждении Богом. Для этого общения и наслаждения непременно требовалась Божественная Троица. После Левита Божий народ был искуплен, было воздвигнуто Божье жилище, приготовлено священство и установлены все приношения. Поэтому возникла необходимость начать приводить искупленный народ, скинию, священство и все приношения к функционированию. О таком начале, которое было целиком связано с Божественной Троицей, говорят Числа. 

Во Второзаконии не содержится никаких новых заповедей от Бога; в этой книге повторяется то, что Бог заповедал в Исходе и Левите. Второзаконие представляет собой повторение и обзор законов и предписаний, данных Богом. Моисей был подобен престарелому отцу, который обращался к своим детям перед своей смертью, и, движимый своей исполненной любви заботой о Божьем народе, он сделал обзор всех заповедей и предписаний с надеждой, что они будут ходить согласно им с целью угодить Богу. В принципе, для такого обзора не требовалось участие Троицы. В Книге Иисуса Навина повествуется о вхождении искупленного народа в добрую землю и овладении землёй, а также о распределении земли на уделы для двенадцати колен. Поскольку в этом распределении земли не требовалось участие Троицы, в Книге Иисуса Навина содержится мало указаний на Троицу. Божественная Троица предназначена не для знания, богословия или доктрины, а всецело для переживания. Поэтому во Второзаконии и Книге Иисуса Навина мы не видим такого участия Божественной Троицы, как в Бытии, Исходе, Левите и Числах. 

После того как Божий народ получил причитавшиеся им уделы доброй земли для наслаждения, в Книге судей мы видим, что они не последовали увещеваниям Моисея, чтобы жить согласно Божьему закону и предписаниям с целью угодить Богу. Вместо этого они потерпели полный провал. Они потерпели неудачу из-за своего поклонения идолам, что является духовным блудом. Во Второзаконии Моисей дал им решительное, исполненное любви и конкретное повеление, чтобы они, войдя в добрую землю, поклонялись не идолам, а исключительно Богу, делая это на уникальном месте, избранном Богом (гл. 12). Если бы дети Израиля последовали увещеваниям Моисея, они избежали бы идолопоклонства и разделения. Но вместо этого дети Израиля решили поклоняться идолам (Суд. 2:11-13; 10:6). Эти идолы были установлены на разных высотах согласно выбору народа. Так народ разделился из-за поклонения идолам. Это — прообраз разделений в христианстве. Каждое разделение происходит из-за человеческого выбора, а каждый человеческий выбор, отличающийся от Божьего выбора, связан с идолослужением. В Книге судей мы видим идолопоклонство, которое произвело разделение. Почти все случаи подобных неудач в Книге судей одинаковы в принципе. Поскольку дети Израиля не ходили по пути угождения Богу, Он допускал, чтобы они терпели поражение от своих врагов. 

В Книге судей содержится самое плачевное повествование в Библии. В определяющем и заключительном стихе этой книги — Суд. 21:25 — говорится: «В те дни не было царя в Израиле; каждый делал то, что правильно в его глазах» (ср. 17:6). Таким образом, мы, возможно, удивимся, обнаружив, что Божественная Троица в Книге судей раскрывается по крайней мере в четырёх случаях — в связи с Деворой, Гедеоном, Иеффаем и Самсоном. В Книге судей существовала нужда в нескольких победителях, потому что положение среди Божьего народа было совершенно ненормальным. Первым из целого ряда победителей в Книге судей была Девора, женщина. Это должно воодушевить сестёр. В ненормальной ситуации Божьего народа, описанной в Книге судей, Бог сделал что-то необычайное — воздвиг в качестве вождя женщину. В нормальной ситуации установленный Богом принцип заключается в том, что положение женщины — это положение повиновения. Второй случай, указывающий на Троицу в Книге судей, связан с Гедеоном, представлявшим собой высочайший пример победителя. Третий случай, который менее известен, связан с Иеффаем. Последний случай, который мы рассмотрим, связан с Самсоном. 

Эти четыре победителя нанесли поражение четырём видам врагов. Девора поразила хананеев, Гедеон — мадианитян, Иеффай — аммонитян, а Самсон — филистимлян. Эти четыре вида врагов имеют большое духовное значение. Хананеи были купцами (ср. Зах. 14:21); их интересовала только коммерция. Мадиан был сыном Авраама от его последней жены, Хеттуры (Быт. 25:1-2); Измаил был сыном Авраама от Агари (16:15). В прообразе и мадианитяне, и измаильтяне обозначают плоть, природную силу. Аммонитяне были потомками одного из двух сыновей Лота, которые были рождены в результате кровосмешения (19:36-38). Они олицетворяют прирост, обретённый ненадлежащими, греховными или мирскими средствами. Филистимляне захватили Ковчег и держали его у себя какое-то время (1 Цар. 4—6). Когда они возвращали Ковчег, они поставили его на повозку, которую тянули две коровы (6:7), но, согласно Божьему предписанию, Ковчег следовало нести на плечах левитов (1 Пар. 15:2; Числ. 7:9). Отсюда следует, что филистимляне обозначают мирских людей, которые обращаются с божественными вещами мирским путём. 

Повествование в Книге судей напоминает ненормальную ситуацию среди Божьих людей сегодня. Когда Израиль сказал, что среди них нет царя, это означало, что они пренебрегли Богом и Его статусом. Поскольку многие христиане делают то, что правильно в их глазах, происходят бесконечные разделения, сопровождающиеся различными способами проведения собраний. Хананеи, мадианитяне, аммонитяне и филистимляне смешались с детьми Израиля и угнетали их в доброй земле; подобным образом сегодня коммерция, плоть, ненадлежащий прирост и обмирщённость проникли в среду Божьих людей и одержали над ними верх. Божьи люди оказались побеждены этими врагами и страдают под их гнётом. Многие восклицают в поисках спасения. 

В такой ненормальной ситуации крайне необходимы победители. Нам нужны многие братья и сёстры, подобные Деворе, Гедеону, Иеффаю и Самсону. В дополнение к случаю с Деворой говорится также о матери Самсона, которая взаимодействовала с Богом, чудодейственным образом родив Самсона, что показывает необходимость в сёстрах, причём не только для того, чтобы они были победителями, но и для того, чтобы они производили победителей благодаря соприкосновению с Господом. Когда у нас есть в сердце стремление к Господу, Он посещает нас и использует нас для произведения тех, кто одержит победу над нынешней ситуацией, чтобы Божьи люди были освобождены от захвата со стороны людей, которые обращаются с тем, что относится к Богу, мирским путём. В ненормальной ситуации в Книге судей также существовала острая необходимость в участии Божественной Троицы. Чем более ненормальная складывается ситуация, тем больше нужна Божественная Троица. 

Я подчёркиваю в своём служении Троицу не по причине своих личных предпочтений, а потому, что у меня есть бремя помочь святым обрести подлинные переживания Триединого Бога. Мы можем переживать Бога именно потому, что Он триедин. Христиане говорят о Христе и Духе, но при этом не осознают, что эти титулы подразумевают Троицу и предназначены для нашего переживания. Бог — это Отец, Сын и Дух для нашего переживания. Кроме того, нам нужно больше всего переживать Его в ненормальных ситуациях, таких как сегодняшняя, предызображение которой мы видим в Книге судей. 


БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В СЛУЧАЕ С ДЕВОРОЙ

В 5-й главе Книги судей содержится песня Деворы и Варака. В стихе 23 говорится: «Прокляните Мероз, — говорит Ангел Иеговы, — жестоко прокляните его жителей. Ибо они не пришли на помощь Иегове, на помощь Иегове против могучих». Ангел Иеговы — это Христос как Божий Посланный, а Иегова — это Триединый Бог. 

Божественная Троица участвовала в победе Деворы над Сисарой, начальником ханаанского войска, для того чтобы Девора и её последователи наслаждались Триединым Богом. В стихе 12 говорится: «Пробудись! Пробудись, Девора! Пробудись! Пробудись, изреки песню! Восстань, Варак, и веди в плен твоих пленников». В стихах 15 и 16 говорится: «Князья в Иссахаре были с Деворой; и Иссахар был верен Вараку; в долину он был послан вслед за ним. Среди отделений Рувима были великие решения в сердце. Почему ты сидел между овечьими загонами, слушая звуки свирелей, зовущих стада? В отделениях Рувима были великие исследования сердца». В этих стихах показано, что, когда Девора была пробуждена Триединым Богом, в помощь ей пришёл Варак. Тогда многие из побеждённых детей Израиля были тоже пробуждены, и они серьёзно задумались о своей ситуации и приняли твёрдое решение последовать за Деворой и Вараком, чтобы сразиться с врагами. Великое решение в сердце — это твёрдое решение. Нам нужно исследовать своё сердце и принять твёрдое решение сражаться за Бога. В стихе 31 говорится: «Да погибнут так все Твои враги, Иегова. А любящие Его да будут как солнце, когда оно восходит в своём могуществе». Когда мы рассматриваем эти стихи вместе, мы видим, что Девора, Варак и те, кто последовал за ними на сражение, наслаждались Триединым Богом. 

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В СЛУЧАЕ С ГЕДЕОНОМ

В Суд. 6:12 говорится: «Ангел Иеговы явился ему [Гедеону] и сказал ему: Иегова с тобой». В стихе 14 говорится: «Иегова повернулся к нему и сказал: Пойди в этой твоей силе и спаси Израиля от руки Мадиана». Нам не следует говорить, что мы слабы и у нас нет силы. Того, что у нас есть, достаточно; нам нужно идти с тем, что у нас есть. В стихе 19 говорится: «Гедеон пошёл и приготовил козлёнка и из эфы муки бесквасных лепёшек… И вынес к Нему… И преподнёс это Ему». В стихах с 21 по 26 говорится: «Ангел Иеговы простёр конец посоха, который был в Его руке, и коснулся мяса и бесквасных лепёшек. И поднялся огонь из скалы и поглотил мясо и бесквасные лепёшки… Гедеон увидел, что это Ангел Иеговы. И сказал Гедеон: Увы, Господь Иегова! Потому что я увидел Ангела Иеговы лицом к лицу. И Иегова сказал ему: Мир тебе… Тогда Гедеон построил там жертвенник Иегове и назвал его Иегова-Шалом… Иегова сказал ему: Возьми быка, который у твоего отца… И построй жертвенник Иегове, твоему Богу… И принеси всесожжение». В стихе 34 говорится: «Дух Иеговы облёк Гедеона; и он протрубил в трубу». Когда Гедеон протрубил в трубу, многие последовали за ним. 

Как и в случае с Деворой, в случае с Гедеоном Ангелом Иеговы был Христос как Божий Посланный, а Иегова был Триединым Богом. Козлёнок — это прообраз Христа как нашего всесожжения, а бесквасные лепёшки — прообраз Христа как нашего хлебного приношения. Огонь — это прообраз Бога как принимающего средства. Мы уже увидели, что таким поглощающим, пожирающим, принимающим огнём является Сам Бог (Евр. 12:29). Скала обозначает Христа как основание, опираясь на которое Бог даёт благодать Своему народу. Господь Иегова — это Триединый Бог как Господь. «Иегова-Шалом» означает «Иегова — мир» или «Иегова мира». Слово «Бог» в Суд. 6:26 по-еврейски — «Элохи́м», что указывает на Триединого Бога. Всесожжение — это прообраз Христа для Божьего удовлетворения. Наконец Дух Иеговы — это Дух Триединого Бога. 

Божественная Троица участвовала в победе Гедеона над мадианитянами для того, чтобы Гедеон наслаждался Триединым Богом с Его искуплением в Христе и с Духом. Принесённые в жертву животные обозначают искупление. Иегова, Ангел Иеговы и Дух Иеговы подразумевают Бога, посланного Им Сына Божьего и Духа Божьего, что указывает на Троицу. 

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В СЛУЧАЕ С ИЕФФАЕМ

В Суд. 11:29-30 говорится: «Сошёл на Иеффая Дух Иеговы… И дал Иеффай обет Иегове». В стихе 32 говорится: «Иеффай перешёл к детям Аммона, чтобы воевать против них, и Иегова отдал их в его руку». Мы видим здесь участие Троицы, потому что речь идёт о Духе Иеговы, то есть о Духе Триединого Бога, и Иегове — Триедином Боге. Божественная Троица участвовала для того, чтобы Иеффай одержал победу над аммонитянами.

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В СЛУЧАЕ С САМСОНОМ

В Суд. 13:3-25 говорится: «Этой женщине явился Ангел Иеговы… Тогда женщина пришла и сказала своему мужу: Ко мне приходил человек Божий; и Его вид был как вид ангела Божьего… Тогда Маной стал умолять Иегову и говорил: О Господь мой! Человек Божий, которого Ты посылал, пусть опять, молю, придёт к нам; и пусть Он научит нас, что нам делать с мальчиком, который должен родиться… И Ангел Божий опять пришёл к этой женщине… И женщина поспешила, и побежала, и известила своего мужа, и сказала ему: Вот, мне явился человек, который приходил ко мне в тот день. И Маной встал, и пошёл за своей женой, и пришёл к тому человеку… И Маной сказал Ангелу Иеговы: Позволь, молю, мы удержим Тебя, чтобы нам приготовить для Тебя козлёнка. И Ангел Иеговы сказал Маною… Если ты приготовишь всесожжение, то вознеси его Иегове. — Ибо Маной не знал, что это Ангел Иеговы. Тогда Маной сказал Ангелу Иеговы: Как Твоё имя?.. И Ангел Иеговы сказал ему: Почему ты спрашиваешь о Моём имени? Ведь оно чудесно. И Маной взял козлёнка с хлебным приношением и вознёс Иегове на скале; и Он сделал нечто чудесное, а Маной и его жена смотрели. И когда пламя поднялось с жертвенника к небу, Ангел Иеговы поднялся в пламени жертвенника… Тогда Маной узнал, что это Ангел Иеговы. И Маной сказал своей жене: Мы обязательно умрём, ибо мы видели Бога… И женщина родила сына и назвала его именем Самсон… И Иегова благословил его. И Дух Иеговы начал двигать им в Махане-Дане». В Суд. 14:19 и 15:14 говорится: «Обрушился на него Дух Иеговы». 

Ангел в 13-й главе Книги судей был назван Ангелом Иеговы и Ангелом Божьим. Однако Он был также назван человеком. Это был Христос как человек более чем за тысячу лет до Своего воплощения. Этот факт не поддаётся никакой систематизации. Ангел Иеговы и Ангел Божий указывают на Христа как Божьего Посланного. Ангел Иеговы не позволил Маною принести Ему что бы то ни было, а велел Маною совершить приношение Иегове (ст. 16). Таким образом, Ангел сохранил Своё положение Посланного, точно так же как это делал Господь Иисус (Ин. 4:34; 5:30; 6:38; 7:16; 12:44).

Титулы «Иегова», «Господь» и «Бог» в 13-й главе Книги судей указывают на Триединого Бога. Поэтому Дух Иеговы был Духом Триединого Бога. Козлёнок, которого принёс Маной, — это прообраз Христа как всесожжения для удовлетворения Бога, а хлебное приношение — прообраз Христа как пиши для Бога. Скала, на которой Маной совершил приношение, — это прообраз Христа как основания, опираясь на которое Бог даёт благодать Своему народу. 

Ангел Иеговы явился жене Маноя для произведения сына, Самсона. Это показывает, что сёстры очень важны для произведения побеждающих назореев. Однако в обоих случаях при явлении Ангела эта женщина обращалась к своему мужу. Это указывает на то, что она не занимала место главы, а принимала своего мужа в качестве своей главы. Очень хорошо, когда сёстры стремятся произвести тех, кто удовлетворит Божью нужду, но они не должны занимать положение главы. Сёстры не должны становиться гордыми или независимыми, когда им является Господь. Между Маноем и его женой происходила тесная координация. Такая координация между сёстрами и братьями в их супружеской жизни необходима сегодня в церковной жизни. Иногда Господь приходит сначала к жене, но ей нельзя забывать о своём муже, который по-прежнему является её главой.


Маной спросил у Ангела Иеговы: «Как Твоё имя?» Жена Маноя нуждалась в своём муже для подобных разговоров. Ангел приходил к ней дважды, но она ни разу не спросила, кто Он. Когда мы имеем дело с другими, нам важно узнать их имя, особенно в том случае, если нам придётся контактировать с ними повторно. Маной попытался выяснить личность Ангела, сначала предложив ему что-то, а потом спросив, как Его имя. Ангел Иеговы ответил Маною весьма необычно, сказав: «Почему ты спрашиваешь о Моём имени? Ведь оно чудесно». Сотни лет спустя пророк Исайя получил откровение об этой Личности. В Ис. 9:6 говорится: «Младенец рождён нам, Сын дан нам… и Он будет назван именем чудесный Советник, могущественный Бог, вечный Отец». Когда Маной совершил приношение Иегове, Тот, чьё имя чудесно, «сделал нечто чудесное» (Суд. 13:19). Нет точного описания того, что Он сделал, потому что это было нечто чрезвычайно чудесное, что не поддаётся объяснению. Когда что-то поистине чудесно, мы не можем это объяснить. Затем Маной и его жена увидели, как Ангел Иеговы поднимается в пламени жертвенника. Это было чем-то поистине чудесным, и в результате Маной понял, что Он — Ангел Иеговы. Когда Маной понял, что он разговаривал с Ангелом Иеговы, он сказал своей жене: «Мы видели Бога». Таким образом, в 13-й главе Книги судей Ангел Иеговы назван Ангелом Божьим, человеком и Богом. 

При произведении Самсона, который победил врагов могучим Духом Триединого Бога, было задействовано богатство Божественной Троицы. Точно так же благодаря Триединому Богу мы можем побеждать врагов в сегодняшней ситуации. Богатство Божественной Троицы, раскрытое в случае с Самсоном, представляет собой Бога, Духа и Христа-Сына как Божьего Посланного, человека, всесожжение и хлебное приношение. Таким образом, мы видим Триединого Бога во всей полноте. Мы также видим воплощение, искупление, воскресение и вознесение. Как в случае с Самсоном после вознесения Посланного пришёл Дух, точно так же Дух сошёл после вознесения Господа в Новом Завете. Таким образом, случай с Самсоном предызображает многие новозаветные события. Как Дух придал силы Самсону для победы над филистимлянами, так Господь Иисус получил силу от Духа для победы над Божьим врагом (Мф. 12:28; Деян. 10:38). Это можно в полной мере применить к нам в сегодняшней ситуации. Нам нужно переживать богатство Божественной Троицы для произведения победителей, которые благодаря могучему Духу Триединого Бога будут освобождать Божьих людей от уз, угнетения и незаконного захвата со стороны тех, кто обращается с божественными вещами мирским путём. 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ КНИГАХ ЦАРСТВ

Тексты Писания: 1 Цар. 1:3-5, 7, 10-11, 20, 24; 19:20, 23; 2 Цар. 22:1-3, 47; 23:1-3; 24:25; 1 Цар. 10:1, 6-10; 11:6; 16:1-3, 13

Молитва: Господь, мы благодарим Тебя за Твоё Слово. Мы верим, что Ты с нами. Ты есть Слово, и Ты есть Дух. Всякий раз, когда мы касаемся Твоего Слова, мы касаемся Твоего Духа. Господь, благодарим Тебя за Твою кровь, которая постоянно очищает нас. Мы живём не благодаря тому, какие мы, а благодаря Твоей крови. Мы принимаем Тебя как свою жертву за грех и свою жертву за проступок, чтобы войти в наслаждение Тобой как всеми другими приношениями. Господь, мы верим, что Ты один дух с нами. Мы хотим на практике быть одним духом с Тобой во всём, что мы делаем. Господь, говори Своё слово и изрекай Себя. Мы нуждаемся в Тебе как нашем насыщении, нашем снабжении. Господь, рассматривая Ветхий Завет, мы тем не менее делаем это с духом Нового Завета. Мы хотим увидеть подробности этого богатства в Новом Завете. Благодарим Тебя, Господь Иисус. Благодарим Тебя, Боже, наш Отец. Мы полагаемся на Тебя.

ОБЗОР ОТКРОВЕНИЯ О БОЖЕСТВЕННОЙ ТРОИЦЕ ОТ БЫТИЯ ДО КНИГИ СУДЕЙ

Нам нужно увидеть значение последовательности книг Библии согласно главным положениям в каждой книге. В Бытии показано Божье творение и Божий замысел в творении — обрести выражение. Бог создал человека по Своему образу для Своего выражения (1:26). В Бытии в итоге показано, что Бог желает получить дом. Это откровение пришло к Иакову в то время, когда он убегал от своего брата, Исава, забрав у него право первородства и благословение. Иакову приснился сон от Бога, и он, проснувшись, пророчески назвал то место Вефиль, что означает «дом Божий» (28:17-19, 22). Это пророчество о Божьем доме было сначала исполнено в конце Исхода, когда была построена скиния как Божье жилище среди Божьего народа (40:17).

В Бытии и Исходе показаны и применены Богом четыре основных положения: Божий Посланный, скиния, приношения и Дух. Будучи Посланным, Бог пришёл к Своим сотворённым и избранным людям как ангел и как человек. Впервые Бог пришёл к Своим людям как человек в 18-й главе Бытия. Три человека явились Аврааму, и одним из них был Иегова (ст. 13-14, 22). Мы знаем, что Иегова пришёл к Аврааму как подлинный человек, потому что Авраам омыл Его ноги и принёс Ему пищу (ст. 4-8). В Бытии Иегова являлся ещё несколько раз как Ангел Иеговы, Посланный Богом (16:7, 13; 22:11-12). Кроме того, этот Посланный явился Моисею в 3-й главе Исхода, где Ангел Иеговы назван Иеговой (ст. 2, 4), Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова (ст. 6), а также «Я ЕСТЬ ТОТ, КТО Я ЕСТЬ» (ст. 14). После 3-й главы Исхода этот Ангел являлся довольно часто. Ангел вёл сражение за Израиля против войска фараона (14:19-20, 24-25). Он постоянно находился с детьми Израиля с того времени, когда они вышли из Египта и перешли через Красное море.

Ангел Иеговы несколько раз являлся людям в Книге судей. Когда Ангел явился родителям Самсона, Он был неоднократно назван человеком (13:3, 6, 11). В Суд. 13:20 говорится: «Когда пламя поднялось с жертвенника к небу, Ангел Иеговы поднялся в пламени жертвенника, а Маной и его жена смотрели». За более чем тысячу лет до того, как Христос был вознесён в облаке (Деян. 1:9), Ангел Иеговы как человек был вознесён в пламени жертвенника. На самом деле Ангелом Иеговы был Христос как человек. В Ветхом Завете показано, что Ангелом Иеговы был Иегова, а имя Иисус означает «Иегова Спаситель».

Вследствие явления Ангела в Исходе дети Израиля построили скинию — прообраз Христа как воплощения Триединого Бога. В Исходе также говорится о приношениях, которые подробно описаны в Левите, и все они являются прообразами Христа. В 1-й главе Евангелия от Иоанна — квинтэссенции всего Евангелия от Иоанна — показано, что Христос является исполнением скинии (ст. 14) и, как Агнец Божий, Он является суммой и исполнением всех приношений (ст. 29).

В Исходе также содержится несколько прообразов Духа. Облако, которое сражалось за Израиля в 14:19-25 и покрывало скинию в 40:34, — это прообраз Духа (1 Кор. 10:2; ср. 12:13). Вода, которая вытекла из рассечённой скалы в Исх. 17:6, — это тоже прообраз Духа (Ин. 7:37-39; 1 Кор. 12:13). Составная масть для помазания в Исх. 30:23-25 — это прообраз всеобъемлющего составного Духа (1 Кор. 15:45; Ин. 7:39; Флп. 1:19). Таким образом, в конце Исхода мы видим четыре главных положения: Ангела Иеговы, Божьего Посланного как человека; скинию как воплощение Триединого Бога и Его жилище среди Его народа; приношения как средство, при помощи которого Божий народ входил в наслаждение Триединым Богом; и Духа. Эти положения полностью раскрываются и становятся действительными в Христе в Новом Завете. Итак, мы видим, что Ветхий и Новый Заветы, по сути, говорят об одном — домостроительство Бога заключается в том, чтобы раздать Себя в Своих избранных людей посредством Божественной Троицы.

Троица крайне важна для Божьего домостроительства. Если бы Бог не был триединым, Он не смог бы достигнуть Своего сотворённого человека и войти в него. Чтобы раздать Себя в человека, Бог должен был быть триединым. Богу нужно было стать человеком в качестве Посланного. Этому Посланному также нужно было быть воплощением Бога и действительностью приношений с целью быть средством, сферой и входом для того, чтобы Божьи избранные люди вошли в наслаждение Богом. Чтобы все эти свершения достигли Божьего народа и были применены к нему, Посланный должен был быть Духом. Поскольку Бог есть Дух, Его народ может пить Его и Он может помазывать их как масть. Триединый Бог как Дух сливается со Своими избранниками, входя в них как живая вода и покрывая их как масть для помазания. Такова картина, представленная как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете.

На первый взгляд Ветхий Завет содержит биографии, историю, поэзию и пророчества, а Новый Завет содержит повествование о земном служении Господа и письма, которые апостолы написали ранним церквям. Однако Ветхий Завет и Новый Завет в глубинном смысле раскрывают одно и то же. Пока я сейчас говорю, люди видят мою одежду, моё лицо и мои волосы, но эти вещи не представляют меня. Есть нечто более глубокое, и это то, что я говорю. У Библии точно так же есть глубинное содержание. Нам нужно погрузиться в это глубинное содержание. Глубинным содержанием, внутренней сущностью и элементами Святых Писаний являются Божий Посланный, воплощение Бога, приношения и Бог Дух. Из этих четырёх положений составлена вся Библия. Главным образом благодаря этим четырём положениям мы увидели Божественную Троицу в Бытии, Исходе, Левите, Числах и Книге судей.

ПРЕДЫСТОРИЯ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ КНИГ ЦАРСТВ

Чтобы Божий избранный народ был Божьим домом, Божьим выражением, была необходима Троица. Дети Израиля вошли в добрую землю, но добрая земля была наполнена врагами. В Книге судей раскрывается Троица, потому что Троица была необходима для того, чтобы поразить этих врагов. Однако замысел Бога в отношении Его народа заключался не просто в том, чтобы они поразили врагов и полностью овладели землёй, а в том, чтобы они установили царство. Поскольку этот замысел не был исполнен, в заключение Книги судей говорится: «В те дни не было царя в Израиле; каждый делал то, что правильно в его глазах» (21:25). Дети Израиля делали то, что было правильно в их глазах, потому что у них не было царя и царства. В то время было необходимо установление царства.


Самуил был тем, кто принёс царство. Первая и Вторая книги царств играют ключевую роль в вопросе принесения царства. Чтобы исполнить Своё намерение — получить выражение, Богу требовалось царство. Царство Божье — это сфера, в которой Бог выражает Себя. Когда Господь учил Своих учеников молиться, вначале Он сказал: «Отец наш, который на небесах, пусть освятится Твоё имя; пусть придёт Твоё царство» (Мф. 6:9-10). Новый Завет начинается с Евангелия от Матфея — Евангелия царства. В Мф. 3:2 Иоанн Креститель провозгласил: «Кайтесь, ибо приблизилось царство небес». Многие христиане сегодня проповедуют благовестие о небесном дворце, но Новый Завет проповедует благовестие царства (ср. Мф. 4:23; 9:35; 24:14). Благовестие приводит нас к покаянию, потому что Божье царство требует нашего покаяния.

Богу нужно царство, чтобы у Него было выражение. Дети Израиля были выведены из Египта и приведены в пустыню, где они построили скинию для Бога. Затем они вошли в добрую землю и каждое колено получило в удел часть земли. В Книге судей враги в какой-то степени были побеждены, чтобы дети Израиля могли наслаждаться доброй землёй. Тем не менее в Книге судей не было выражения Бога, потому что там не было царя. Все действовали согласно тому, что было правильным в их глазах. Поэтому в то время Богу нужно было царство с царём.

В Книге судей Бог использовал Девору. В Первой и Второй книгах царств первым человеком, которого использовал Бог с целью принести Своё царство, была ещё одна женщина — мать Самуила Анна. Она родила Самуила, который принёс царя с царством. В Ветхом Завете нет книги, в названии которой упоминалось бы имя Давида; вместо этого повествование о Давиде включено в Первую и Вторую книги царств. В этих книгах показано, что Давид был обучен, призван, помазан и возведён на престол. Без Давида Первая и Вторая книги царств были бы пустыми. Давид был действительностью Самуила. Самуил предназначался для Давида, но без Самуила не было бы Давида. Давид появился и был введён в своё положение и функцию через Самуила, который в свою очередь был результатом отчаянной молитвы женщины, искавшей Бога.

По причине жалкой ситуации в Книге судей существовала острая и отчаянная нужда в таком человеке, как Самуил. Стать священниками таким людям, как Самуил, которые не были потомками Аарона, позволял обет назорея. Самуил был левитом (1 Пар. 6:33-38), но он не родился в священстве, потому что он не был из дома Аарона, семьи священников, как было предписано Богом. Согласно 21-й главе Книги Иисуса Навина, левиты не получали в удел части земли; вместо этого земля потомкам Левия давалась в пределах других колен. Семья Самуила жила в области Ефрема (1 Цар. 1:1). Самуил был левитом по рождению и ефремлянином по месту жительства, но он был назореем по посвящению. Ещё до его рождения его мать посвятила его как назорея Иегове (ст. 11; ср. Числ. 6:1-5). После того как он родился и был отнят от груди, его мать принесла его в дом Божий и оставила на попечение Илия, священника. Самуил с самого детства носил священнический эфод (1 Цар. 2:18). Хотя он не родился священником, он вошёл в священство благодаря обету назорея. Поскольку Бог предвидел, что назначенные священники, Илий и его сыновья, не верны по отношению к священству, Бог использовал «запасной вход» — обет назорея для введения того или иного верного человека в священство.

Самуил был назореем, священником, пророком и судьёй. Этот четырёхсторонний статус дал Самуилу право быть тем, кто смог привести царя и установить царство. Для воздвижения такого человека и осуществления его поручения была крайне необходима Божественная Троица. Только Троица могла это осуществить. По этой причине в Первой и Второй книгах царств содержится подробное, утончённое откровение о Божественной Троице. Происходившее в Книге судей можно охарактеризовать как нечто не совсем гладкое и тонкое, но в Первой и Второй книгах царств применение Божественной Троицы предельно утончённое.

Первая книга царств начинается с человека по имени Элкана, у которого было две жены, Анна и Феннана (1:1-2). Элкана больше любил Анну. Однако у Анны не было детей, тогда как у Феннаны были сыновья и дочери. Это была всевластная рука Господа. Согласно закону Моисея, Элкана каждый год ходил со своей семьёй в дом Божий, скинию, находившуюся в то время в Силоме, чтобы поклониться и совершить приношения Иегове (ст. 3). Всякий раз, когда Элкана приносил жертву, он давал двойную долю Анне, потому что её он любил (ст. 5). Поскольку Иегова заключил чрево Анны, она была вынуждена молиться отчаянной, посвящённой и посвящающей молитвой (ст. 10-12, 15). Она молилась о ребёнке мужского пола, которого она хотела не оставить себе, а отдать Господу ради Его нужды. Она молилась о сыне, который бы был назореем от рождения, тем, кто абсолютно предан Господу. Господь ответил на её молитву, и у неё родился сын (ст. 20). Анна назвала своего сына именем Самуил, что означает «попрошенный у Бога» или «услышанный Богом». Когда мы что-то просим у Бога, Он слышит нашу просьбу. Мать Самуила попросила его у Господа, и Господь услышал её просьбу и ответил на неё.

Самуил с детства был назореем и служил в качестве священника в Божьем доме (ст. 24; 2:11, 18). В то время как Самуил оставался с Илием в храме, ему явился в видении Бог (3:4-14). Самуил был ещё мальчиком, точно так же как Господь Иисус был мальчиком, когда Он пошёл в Иерусалим со Своими родителями (Лк. 2:42). В конечном итоге Самуил стал известным пророком и судьёй Израиля (1 Цар. 3:20; 7:6). Однако Божья цель заключалась не в том, чтобы Самуил был священником, пророком и судьёй. Бог намеревался установить царство с царём. Поэтому Бог дважды посылал Самуила с целью помазать того или иного человека. Сначала он помазал Саула правителем над Израилем (9:16; 10:1). Позже Самуил помазал Давида царём (16:1, 13). Давид был принесён Самуилом. Важное положение в этой истории состоит в том, что существовала необходимость в Божественной Троице.

ПРИМЕНЕНИЕ СЛУЧАЯ С САМУИЛОМ К НАШЕЙ НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ

Наша нынешняя ситуация и Божья нужда сегодня в принципе такие же, как и ситуация и нужда во времена Самуила. Сегодня некоторым нужно молиться согласно Божьей нужде, как это делала Анна. Богу нужны некоторые люди, подобные Самуилу — назорею, священнику, пророку и последнему судье. Самуил был последним судьёй, потому что Бог использовал его с целью положить конец запутанной ситуации среди Божьего народа, который был без царя и без царства. Богу нужны такие люди, которые способны положить конец отрицательной ситуации и принести царя и царство. Исполнением царства является грядущее царство, которое будет принесено Господом Иисусом, но сегодня существует нужда в таких людях, как Самуил, которые бы оказывали содействие путём принесения этого царства. В каком-то смысле Христос, наш Царь, ещё не здесь и мы по-прежнему находимся в такой же запутанной ситуации, как и в веке судей. Мы должны стремиться быть последним судьёй. Сёстры в особенности должны стремиться быть подобными Анне, молясь о том, чтобы породить некоторых, кто, как Самуил, положит конец этому веку путаницы, чтобы пришёл Христос-Царь со Своим царством.

Нам нужно осознать, что для осуществления этого крайне необходима Божественная Троица. Чтобы Анна могла молиться такой действенной молитвой и получить конкретный ответ, ей нужны были скиния и приношения, которые являются прообразами Христа-Сына как воплощения Бога и действительности всех приношений. Точно так же, чтобы мы могли молиться с целью удовлетворить Божью нужду сегодня, нам нужен Христос как воплощение Бога и действительность приношений. Нам также необходимо исполнение Шатра Собрания, которым является церковь как Божье жилище. Анна молилась своей действенной молитвой не у себя дома. Нам в церковной жизни нужны воплощение Бога и Его полное спасение. Тогда мы сможем молиться действенными молитвами ради исполнения Божьей цели — принесения царства. В этом заключается переживание Божественной Троицы.


БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ САМУИЛА И ДАВИДА С ЦЕЛЬЮ ПРИНЕСТИ ЦАРСТВО

В 1 Цар. 1:3-7 говорится: «Этот человек [Элкана] из года в год ходил из своего города поклониться и принести жертву Иегове воинств в Силоме... Когда наступал день, в который Элкана приносил жертву… Анне он давал двойную долю… Так бывало год за годом; когда она ходила в дом Иеговы». В стихах 10 и 11 говорится: «Была она огорчена в душе, и молилась Иегове, и сильно плакала. И дала она обет и сказала: Иегова воинств… [дай] Твоей служанке ребёнка мужского пола». В стихе 20 говорится: «Когда подошёл срок, Анна зачала и родила сына; и она назвала его именем Самуил». В стихе 24 говорится: «Как только она отняла его от груди, она повела его с собой, взяв при этом трёх быков, и одну эфу муки, и мех вина; и она привела его в дом Иеговы». В этих стихах жертвы — это прообразы Христа как всех приношений. Иегова — это великий «Я есть», а дом Иеговы — это Христос как воплощение Бога в качестве Божьего жилища среди Его народа. Кроме того, быки, мука и вино обозначают Христа, которого мы переживаем и приносим в Божий дом, чтобы преподнести их Богу как приношения. В этом разделе показаны главным образом Божий дом как воплощение Триединого Бога и приношения как средство, благодаря которому мы можем войти в воплощение Бога и которым является искупление. Таким образом, в этих стихах мы видим Божье воплощение и Божье полное искупление.

В 19-й главе Первой книги царств мы видим Духа: «Саул послал вестников, чтобы схватить Давида; и когда они увидели множество пророков, которые пророчествовали, и Самуила, стоявшего и начальствовавшего над ними, на вестников Саула сошёл Дух Божий и они тоже стали пророчествовать» (ст. 20). В стихе 23 говорится: «На него [Саула] тоже сошёл Дух Божий, и он шёл и пророчествовал». Саул намеревался схватить и убить Давида. Действия Саула были пресечены не физической силой, а пророчествованием. Самуил не командовал войском, а руководил пророчествованием. Всё это делал Дух Божий — третий в Троице, достигающий Божьих людей.

Во 2 Цар. 22:1-3 говорится: «Давид изрёк Иегове слова этой песни… Иегова — мой утёс». В стихе 47 говорится: «Да будет возвышен Бог, скала моего спасения». Во 2 Цар. 23:1-3 говорится: «Вот последние слова Давида… Дух Иеговы говорил через меня, и Его слово было на моём языке. Бог Израиля говорил, Скала Израиля говорила мне». В этих стихах скала — это Христос как основание, опираясь на которое Бог даёт благодать Своему народу. Дух Иеговы — это Дух Триединого Бога. Слово «Бог» в этих стихах — по-еврейски «Элохим», что указывает на Триединого Бога. Во 2 Цар. 24:25 говорится: «Построил там Давид жертвенник Иегове и вознёс всесожжения и мирные приношения». Всесожжения — это прообраз Христа для Божьего удовлетворения, а мирные приношения — прообраз Христа для мира между Богом и Его народом.

В этом разделе Слова мы видим, что Триединый Бог с Его воплощением и искуплением в полной мере участвовал в произведении Самуила и Давида с целью принести царство Божье. Принести царство Божье — значит совершить нечто великое. Многие христиане сегодня говорят о пришествии Господа, но большинство из них не осознают, что существует нужда в людях, подобных Самуилу, которые бы принесли Христа-Царя с Его царством. Самуил принёс Давида, чтобы на земле было установлено небесное царство для выражения Бога. Пророчество Господа о Его возвращении может исполниться только через тех, кто подобен Анне и Самуилу. Анна принесла Самуила, а Самуил принёс Давида.

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ПОМАЗАНИИ САУЛА

В 1 Цар. 10:1 говорится: «Самуил взял сосуд масла, и вылил его ему [Саулу] на голову… и сказал: Иегова помазывает тебя правителем над Своим наследием». Масло здесь — это прообраз Духа Божьего, а Иегова — это Тот, кто вечен. В стихах с 6 по 10 говорится: «Обрушится на тебя Дух Иеговы; и ты будешь пророчествовать с ними и превратишься в другого человека… Ибо Бог с тобой… Я спущусь к тебе, чтобы вознести всесожжения и принести жертвы мирных приношений… Бог дал ему [Саулу] другое сердце… И когда они пришли туда, на холм, то вот: ему навстречу идёт толпа пророков. И обрушился на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них». В 1 Цар. 11:6 говорится: «Обрушился на Саула Дух Божий». Как и в предыдущих стихах, Дух Иеговы — это третий в Троице, достигающий человека, а слово, переведённое как «Бог», по-еврейски — «Элохим», Триединый Бог. Подобным образом всесожжения являются прообразом Христа для удовлетворения Бога, а мирные приношения — прообразом Христа для мира между Богом и Его народом. Христос как приношения предназначен для искупления. Дух Божий — это Дух Триединого Бога. Чтобы Саул был помазан правителем над Божьим народом, были нужны искупление Христа и Дух. В помазании Саула участвовала Божественная Троица.

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРОИЦА, РАСКРЫТАЯ В ПОМАЗАНИИ ДАВИДА

В 1 Цар. 16:1-3 говорится: «Иегова сказал Самуилу… Наполни твой рог маслом и иди; Я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину; ибо Я избрал Себе царя среди его сыновей… Возьми с собой телицу… Потом позови Иессея на жертву». В стихе 13 говорится: «Самуил взял рог с маслом и помазал его [Давида] посреди его братьев, и Дух Иеговы обрушивался на Давида с того дня и после». Этот случай более положительный, более субъективный и более глубокий, чем повествование о помазании Саула. В этих стихах мы видим Триединого Бога как Иегову и Духа Триединого Бога как Духа Иеговы. Масло также обозначает Духа Божьего. Принесённая в жертву телица является прообразом Христа как приношения. Итак, Божественная Троица участвовала в помазании Давида, благодаря которому он был сделан царём над Израилем.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В Первой и Второй книгах царств раскрывается, что принесение царя и установление царства зависят от участия Божественной Троицы в Божьем народе. Триединый Бог до сих пор участвует в нас сегодня. Триединый Бог с Его воплощением, Его искуплением и Его Духом делает нас по составу полезными людьми для Его пришествия и Его царства. Мы должны полагаться на участие, работу, Божественной Троицы. Если мы увидим это, то это коренным образом изменит наши представления о том, что значит быть христианином. Наши природные, религиозные, культурные, нравственные и этические представления о христианской жизни требуется заменить видением полноценного участия в нас Триединого Бога.

Когда мы увидим участие Божественной Троицы в Божьем народе в Ветхом Завете, мы осознаем, что глубинная структура у Ветхого Завета точно такая же, как и у Нового Завета. Божественная Троица как глубинная структура Слова особенно явно проявляется в Посланиях Павла. Во 2 Кор. 13:14 Павел пишет: «Благодать Господа Иисуса Христа, и любовь Бога, и общение Святого Духа да будут со всеми вами». В Послании к эфесянам о Троице говорится в каждой главе, поэтому эта книга построена из Божественной Троицы как её основной структуры (1:3-14; 2:18; 3:16-17А; 4:4-6; 5:18-20; 6:10-11, 17). При чтении Слова нам нужно увидеть Божестенную Троицу как глубинную структуру.


Перейти к оглавлению


© Living Stream Ministry


ОБ АВТОРЕ


Уитнесс Ли родился в 1905 году на севере Китая. Он вырос в христианской семье. В девятнадцать лет он глубоко пережил духовное возрождение и обратился к живому Господу, чтобы служить Ему. С того времени он начал интенсивное изучение Библии. Первые семь лет своей христианской жизни он находился под большим влиянием «плимутских братьев» и трудов Джона Нельсона Дарби. Затем он познакомился с Вочманом Ни и на протяжении семнадцати лет, до 1949 года, постоянно был его соработником. В годы Второй мировой войны, во время японской оккупации Китая, он был заключён в тюрьму, пострадав за своё активное служение Господу.

Совместное служение и труд этих двух служителей Божьих привели к большому оживлению среди христиан в Китае, в результате чего благовестие распространилось по стране и были основаны сотни церквей.

В 1949 году Вочман Ни созвал всех своих соработников, служивших Господу в Китае, и поручил Уитнессу Ли продолжать служение за пределами материкового Китая. В последующие годы благодаря благословению Божьему на Тайване и в Юго-Восточной Азии были основаны более ста церквей. К настоящему времени на всех обитаемых континентах мира основано более 2300 церквей, не считая многих церквей в Китае.

В 1962 году, следуя водительству Господа, Уитнесс Ли переехал в США, где он более тридцати лет служил и трудился на благо детей Господних. Он жил в городе Анахайм (США). В июне 1997 года он отошёл к Господу. За годы активной работы в США он опубликовал свыше 300 книг.

Служение Уитнесса Ли нацелено на ищущих христиан, стремящихся глубже знать и переживать неисследимое богатство Христово. Кроме того, его служение раскрывает в соответствии с Писанием, как познавать Христа для созидания церкви, которая есть Его Тело, полнота Того, кто наполняет всё во всём. Все верующие в Теле Христовом должны участвовать в этом служении созидания Тела, чтобы Тело созидало само себя в любви. Только когда это созидание будет завершено, Господь будет удовлетворён.
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